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INTRODUCTION 


Final figures from the 1971 Housing Census are shown in this report 
which is one of a series comprising Volume II (Part 4) of the 1971 Census. 
Occupied dwellings by tenure are classified by water supply, bath and toilet 
facilities, for the following areas: 

(i) Canada and provinces, urban size groups, rural non-farm and rural farm 
(Tables 1, 6); 
(ii) census divisions (Tables 2, 7); 
(iii) incorporated cities, towns and other municipal subdivisions of 10,000 
population and over (Tables 3, 8); 
(iv) census metropolitan areas (Tables 4, 9); and 
(v) census agglomerations (Tables 5, 10). 


Data in this report are based on 100 per cent data from the 1971 
Census. 


Definitions of these and other terms, including geographic terms, used 
technically in this report are discussed in the Introductory Report Volume II 
(4-1). 

All figures in this report have been subjected to a confidentiality 
procedure to prevent the possibility of associating small figures with any 
identifiable individual. The particular technique used is known as “random 
rounding”. Under this method, all last or “unit” digits in a table (including 
all totals) are randomly rounded (either up or down) to “0” or “5”. This 
technique provides the strongest possible protection against direct, residual, 
or negative disclosures without adding any significant error to the census 
data. However, since totals are independently rounded they do not 
necessarily equal the sum of individual rounded figures in distributions. Also, 
minor differences can be expected for corresponding totals and cell values in 
various census reports. Additional details on the random rounding technique 
may be obtained by writing to the Census User Inquiry Service, Statistics 
Canada, Ottawa K1A OT7. 


(See inside back cover for additional information.) 


8-5400-617 


Ce bulletin qui fait partie d’une série du recensement de 1971 (volume II, partie 4) 
présente les chiffres définitifs du recensement de 1971 sur les logements. Les logements 
occupés selon le mode d’occupation sont classés selon l’alimentation en eau et les 
installations sanitaires pour les secteurs suivants: 

i) Canada et provinces, régions urbaines par groupe de taille, régions rurales non agricoles 
et rurales agricoles (tableaux 1, 6); 
ii) divisions de recensement (tableaux 2, 7); 


iii) citéset villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus 
(tableaux 3, 8); 


iv) régions métropolitaines de recensement (tableaux 4, 9); et 
v) agglomérations de recensement (tableaux 5, 10). 


Les données de ce bulletin sont des données recueillies auprés de toute la 
population au recensement de 1971. 


Les définitions de ces termes et d’autres termes techniques employés dans les 
bulletins de la présente série sont données dans I’ Introduction au volume II (4-1). 


Par souci de confidentialité, tous les chiffres publiés ici ont été soumis 4 une 
formule qui garantit l’impossibilité d’associer des chiffres de faible importance à une 
personne reconnaissable. Cette technique particulière s’appelle |’‘arrondissement aléatoi- 
re”. Grâce à cette méthode, tous les derniers chiffres, c’est-à-dire les chiffres des unités, 
des tableaux (y compris tous les totaux) sont arrondis de façon aléatoire (vers le haut ou 
vers le bas) à “0” ou à “5”. Cette technique assure la protection maximale contre la 
divulgation directe, négative ou par recoupements, sans ajouter d’erreur significative aux 
données. Toutefois, puisque les totaux sont arrondis séparément, ils ne sont pas 
nécessairement égaux à la somme des chiffres individuels arrondis dans les distributions. 
De même, il faut s’attendre que les totaux et les autres chiffres correspondants dans divers 
bulletins .du recensement présentent quelques légères différences. On peut obtenir 
d’autres détails sur la technique d’arrondissement aléatoire en s'adressant au Service- 
utilisateurs, Direction du recensement, Statistique Canada, Ottawa K1A OT7. 


(Voir à l'intérieur de la couverture arrière pour d'autres renseignements.) 


y Po: rh 


CATALOGUE 


92-764 


(AP-13) 


1971 Census of Canada 


Recensement du Canada de 1971 


ERRATA 


The figures shown under 
“Attending full-time" in this 
bulletin include persons at- 
tending educational institu- 
tions other than elementary, 
secondary schools, and univer- 
sities, e.g. trade or business 
schools, technical institutes, 
teachers’ colleges, schools of 
nursing, etc. Also the "level 
of schooling" data shown (for 
both those "attending" and 
"not attending") understate 
educational attainment since 
it does not include training 
received at such institutions. 
Details regarding this addi- 
tional training will be pro- 
vided in reports in the volume 
series, e.g. Cat. No. 92-720 — 
School Attendance and School- 
ing (1.2-8). 


6008-518 


Les chiffres figurant sous la 
rubrique "Fréquentant l'école a 
plein temps" dans ce bulletin com- 
prennent les personnes qui fréquen- 
tent un établissement d'enseignement 
autre qu'une école primaire, une 
école secondaire ou une université, 
par ex., une école de métiers ou un 
collège commercial, un institut 
technique, une école normale, une 
école de sciences infirmières, etc. 
De plus, les données relatives au 
"niveau de scolarité" (tant pour ce 
qui est des personnes "fréquentant 
l'école" que des personnes "ne fré- 
quentant pas 1l'école") représentent 
mal le niveau d'instruction puis- 
qu'elles ne tiennent pas compte de 
la formation reçue dans ce genre 
d'établissements. On trouvera les 
détails relatifs a cette autre for- 
mation dans la publication n° 92-720 
de la série des volumes "Fréquenta- 
tion scolaire et scolarité" (1.2-8). 


CATALOGUE 
93-735 


(BULLETIN 2.4-2) 


1971 Census of Canada 


Recensement du Canada de 1971 


Errors have been identified in the figures published in Tables 
1 to 10 of Catalogue No. 93-735 (Bulletin 2.4-2, Bath and Toilet 
Facilities). It would appear that some householders reported having 
exclusive use of bath and toilet facilities even though they had no 
piped running water in their dwellings -- a prerequisite for such 
facilities by census definition. This response error was not detected 
by census editing and checking procedures. In Tables 1 to 5, the 
response error was compounded somewhat by a processing error whereby 
data for bath facilities do not refer to only those dwellings with 
piped running water (as implied by the table Layout) but rather to 
all dwellings, regardless of the availability of a supply of running 
water, 


This statement will serve to describe the extent of the error 
and provide revised figures at the national and provincial levels. 
Revised figures for either geographic areas contained in Report 
93-735 may be obtained by contacting Census User Inquiry Service. 
Estimates of the mean square error for the characteristics covered in 
the report will be included in the introductory report to Volume II 
(Part 4) (Catalogue No. 93-734) or may be obtained by contacting 
Census User Inquiry Service, Census Field, Statistics Canada, 

Ottawa, K1A OT7. 


Tables | to 5 


Revisions to the tables for bath facilities were required to: 


(4) correct for the response error, i.e. to exclude those dwellings 
for which the respondent reported having no piped running 
water and exclusive use of a bath or shower, and 

(11) correct for the processing error, L.e. to exclude dwellings 
with no piped running water in order to maintain consistency 
with the format of the table. 


Table R1 provides a comparison of figures as published and the 
revised figures which were arrived at in the following manner: 


1. Columns A, B, C, D and I were not affected. 
2. Column E was influenced by problems in columns F and G, 

i.e.: (4) Column F, as published, contained 12,385 dwellings 
for which respondents reported exclusive use of 
bath facilities despite the lack of running water. 
These dwellings are purged from the revised 
figures, 

(11) Column G, as published, contained 5,225 dwellings 
with no piped running water which should have been 
excluded to be consistent with the table layout. 

3. In column H, the revised figures exclude 222,435 dwellings which 
had no piped running water and should, accordingly, have been 
omitted. 


ERRATA 


Des erreurs se sont glissées dans les chiffres publiés aux tableaux 1 à 
10 de la publication n° 93-735 (Bulletin 2.4-2, Baignoires et toilettes). Il 
semblerait que certains ménages ont indiqué avoir l'usage exclusif d'une 
baignoire et d'une toilette sans toutefois avoir l'eau courante, chose im- 
possible par définition, La procédure de contrôle et de vérification n'a pas 
permis de déceler cette erreur de réponse. Aux tableaux 1 à 5, l'erreur de 
réponse a été quelque peu aggravée par une erreur de traitement par suite de 
laquelle les installations sanitaires ne s'appliquent pas seulement aux loge- 
ments avec eau courante (tel que le laissait entendre la disposition des 
tableaux), mais plutôt à tous les logements, qu'ils soient alimentés ou non 
en eau courante. 


Le présent correctif décrit la portée de l'erreur et contient des 
chiffres révisées aux niveaux national et provincial. On peut obtenir les 
chiffres révisés pour les autres régions géographiques figurant dans le bul- 
letin n° 93-735, en s'adressant au Service-utilisateurs du recensement. Des 
estimations de l'erreur quadratique moyenne, pour les caractéristiques prises 
en compte figureront dans le bulletin d'introduction au volume II (partie 4) 
(n° 93-734 au catalogue); on pourra aussi en obtenir en s'adressant au Ser- 
vice-utilisateurs, Secteur du recensement, Statistique Canada, Ottawa 
K1A OT7. 


Tableaux 1 à 5 


Il a fallu réviser les tableaux sur les installations sanitaires afin 
de: 


1) corriger l'erreur de réponse, c.-a-d. exclure les logements que les en- 
quêtés ont déclaré ne pas être alimentés en eau courante tout en affir- 
mant avoir l'usage exclusif d'une baignoire ou d'une douche, et 

il) corriger l'erreur de traitement, c.-à-d. exclure les logements sans eau 
courante afin de respecter la logique des tableaux. 


Le tableau R1 établit une comparaison entre les chiffres déjà publiés 
et les chiffres révisés qui ont été calculés de la manière suivante: 


1. Les colonnes A, B, C, D et I n'ont pas été touchées. 
2. La colonne E a été influencée par des difficultés aux colonnes F et G. 
Ainsi: 1) Les chiffres publiés dans la colonne F comprenaient 12,385 
logements pour lesquels les enquétés ont déclaré avoir 
l'usage exclusif d'installations sanitaires malgré 
l'absence d'eau courante. Ces logements ont été supprimés 
lors de la révision des chiffres. 

ii) Les chiffres publiés dans la colonne G comprenaient 5,225 
logements sans eau courante qu'il aurait fallu exclure 
afin de respecter la logique des tableaux. 

3. Dans la colonne H, les chiffres révisés excluent 222,435 logements sans 
eau courante qui n'auraient pas dû y figurer. 


TABLE R1. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, (1) as Published and (2) Revised, for Canada, 1971 


TABLEAU R1. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, (1) chiffres déjà publiés 
et (2) chiffres révisés, Canada, 1971 


Locality 


Localité 


Canada .......,.....,.,.,sesseseseesesesesres (1) } 6,034,505 | 5,794,470 
(2) | 6,034,505] 5,794,470 

Owned — Possédé .,..,....,................ (1) | 3,636,925 | 3,447,805 

(2) 1 3,636,925 | 3,447,805 


Rented — Loué ..,...4....ssess.esscsseses CL) 2,397,585 


(2) 2,397,585 


2,346,670 
2,346,670 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 


Water supply Bath facilities 
Alimentation en eau Installations sanitaires Dwellings 


without 
running 
No water 
Cold Installed installed ~ 
only ~ bath or Logements 
= Baignoire ou douche installée shower Sans 
Eau - eau 
froide Sans courante 
seulement Exclusive Shared baignoire 
use use ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif partagé* 
F G H 
5,592,515 201,955 | 5,584,510] 5,486,395 449,995 240,035 
5,592,515 201,955 | 5,566,905} 5,474,010 227,560 240,035 
3,309,815 137,990 | 3,300,075 | 3,284,565 336,850 189,125 
3,309,815 137,990 | 3,290,950} 3,275,570 156,860 189,125 
2,282,700 63,975 | 2,284,435 | 2,201,835 113,145 50,910 
2,282,700 63,975 | 2,275,955 | 2,198,440 70,710 50,910 


* Refers to the sharing of common facilities by two or more households. — Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus. 


8-5400-617 


Table R2 provides revised figures for Canada and provinces. 


-2- 


Le tableau R2 donne les chiffres révisés pour le Canada et les pro- 


vinces. 


TABLE R2. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Canada and Provinces, 1971 


TABLEAU R2. Logements ‘occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, Canada et provinces, 1971 


Locality 


Localité 


Canada pn 4e ssssseseseseroneseesesesess 
Owned — Possédé . . 
Rented — Loud ..,....,,,,,.,,.,4...ssssesssesesesessss 

Newfoundland — Terre-Neuve ....,.,......................4.. 
Qwned — Possédé ... .. 
Rented — Loué ...,...........eeessesesseseessseesssses 

Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ............., 
Owned — Possédé .. 
Rented — Lou€ .,,..,,,.,,....s..esessesseeeseseseneses 

Nova Scotia — Nouvelle-Écosse .,..s.sssssesssssesaure 
Owned — Possédé a 
Rented — Loué ........,........................se.cses 

New Brunswick — Nouveau-Brunawick .........,.,....... ns. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ......................................... 

Québec .......,......, 

Owned — Possédé os 
Rented — Lou€ ............. c eee c eee cnet nec eeeetertees 

Ontario .....,.....,,...,...........4.. seen senenses 
Owned — Possédé os 
Rented — Lou€ 2... ccc cect e cece ner et cette ner sereeneene 

Manitoba .... ccc cece cern cect rere e eens ween eaten enenees 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .... 


Saskatchewan ....,,,,....,...+es0sseesesesesssesseseseenee 
Guned — Possédé . nee see 1 
Rented — Loué ....,........,.........sssse.oessseseoses 

Alberta ........,,..,,.,,,,..,.essesessssssessessensee 
Owned — Possédé . . ous 
Rented — Loué ...,,.,...,,,,..04,.e.eeseosssseneesse 

British Columbia — Colombie-Britannique ................... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .,.......,........,.,.......s.secseessess 


Yukon and Northwest Territories — Yukon et Territoires du 
Nord-Ouest ,...,..,,,.,........s..sesssessssenesseusses 
Owned — Possédé ..... . 
Rented — Loud 1... cece cane teen renee eee ene eee naee 


6,034, 505 
3,636,925 
2,397,580 


110,445 
88,335 
22,110 


207,510 
147,705 
59,805 


157,640 
109,450 
48,190 


1,604,785 
761,340 
843,450 


2,225,485 
1,400, 340 
825,150 


288,370 
190,585 
97,790 


267,565 
194,530 
73,030 


464,615 
296,705 
167,905 


667,550 
422,780 
244,765 


5,794,470 
3,447,805 
2,346, 665 


190,730 
133,785 
56,950 


145,025 
98,910 
46,115 


1,586,705 
748,190 
838,515 


2,179,925 
1,366,770 
813,155 


259,460 
167,315 
92,140 


223,705 
157,745 
65,960 


430,050 
269,380 
160,670 


654,300 
414,185 
240,120 


5,592,515 
3,309,815 
2,282,695 


22,015 
15,685 
6,325 


172,215 
119,285 
52,930 


130,880 
87,915 
42,970 


1,508, 520 
708,405 
800,115 


2,145,595 
1,340, 805 
804,795 


254,780 
163,410 
91,370 


216,120 
151,325 
64, 800 


422,010 
263,040 
158,970 


643,105 
406 , 980 
236,125 


Water supply 
Alimentation en eau 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 


Bath facilities 


Installations sanitaires 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


201,955 | 5,566,905 
137,990 | 3,290,950 
63,970 | 2,275,955 


21,315 
15,050 
6,270 


169,155 
116,470 
52,685 


128,310 
85,845 
42,665 


78,185 | 1,497,315 
39,785 695,900 
38,400 801,420 


2,135,795 
1,336,650 
799,145 


252,190 
161,630 
90,560 


214,570 
150, 305 
64,270 


420, 820 
262,345 
158,470 


645,245 
408, 845 
236,405 


Exclusive 
use 
Usage 

exclusif 


5,474,010 
3,275,570 
2,198,440 


72,930 
54,905 
18,020 


20,910 
14, 890 
6,025 


166,055 
115,810 
50,245 


126,700 
85,430 
41,270 


1,478,475 
693,360 
785,120 


2,100,935 
1,328,460 
772,675 


245,665 
160,980 
84,685 


209,890 
149,820 
60,080 


410,865 
261,445 
149,415 


633,475 
407,835 
225,645 


1,010 
10,760 


No 
installed 
bath 
or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


227,560 
156,860 
70,710 


(1) Refers to the sharing of common facilities by two or more households. — Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus. 


Dwellinga 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


240,040 
189,120 
50,915 


18,215 
16,800 
1,415 


3,895 
3,435 
460 


16,780 
13,925 
2,855 


12,610 
10,540 
2,070 


18,080 
13,155 
4,930 


45,565 
33,570 
12,000 


28,910 
23,270 
5,645 


43,855 
36,785 
7,070 


34,560 
27,325 
7,230 


13,240 
8,600 
4,645 


4,320 
1,730 
2,590 


-3- 


Tables 6 to 10 Tableaux 6 à 10 

Revisions to the tables for toilet facilities were required to Il a fallu réviser les tableaux sur les toilettes afin de rectifier 
correct for the response error by excluding those dwellings with no l'erreur de réponse en excluant les logements sans eau courante pour lesquels 
piped running water for which respondents reported having exclusive les enquêtés ont déclaré avoir l'usage exclusif d'une ou deux toilettes ou 
use of one or two or more flush toilets. plus avec chasse d'eau. 

Table R3 provides a comparison of figures as published and the Le tableau R3 établit une comparaison entre les chiffres déjà publiés 
revised figures which were arrived at in the following manner: et les chiffres révisés qui ont été calculés de la manière suivante: 

1. Columns A and F were not affected (column F because it would not 1. Les colonnes A et F n'ont pas été touchées (la colonne F, parce qu'il 
be inconsistent to have shared use of a toilet even though there est possible de partager l'usage d'une toilette même si le logement de 
was no piped running water in the respondent's dwelling). l'enquêté n'a pas l'eau courante). 

2. Columns B and C were influenced by problems in columns D and E. 2. Les colonnes B et C ont été influencées par des difficultés aux 

colonnes Det E. 

1.e.: (1) Column D, as published, contained 13,605 dwellings Ainsi: 1) Les chiffres publiés dans la colonne D comprenaient 13,605 
for which respondents reported exclusive use of logements sans eau courante pour lesquels les enquêtés 
one flush toilet but had no running water. These ont déclaré avoir l'usage exclusif d'une toilette avec 
dwellings are purged from the revised figures. chasse d'eau. Ces logements ont été supprimés lors de 

la révision. 

(ii) Column E, as published, contained 1,345 dwellings il) Les chiffres publiés dans la colonne E comprenaient 1,345 
for which respondents reported exclusive use of logements sans eau courante pour lesquels les enquêtés 
two or more flush toilets but had no running ont déclaré avoir l'usage exclusif de deux toilettes ou 
water. These dwellings are purged from the re- plus avec chasse d'eau. Ces logements ont été supprimés 
vised figures. lors de la révision. 

3. Column G reflects the transfer of those dwellings purged from 3. La colonne G comprend les logements qui ont été supprimés des colonnes 
columns D and E. Det E. 


TABLE R3. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, (1) as Published and (2) Revised, for Canada, 1971 


TABLEAU R3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, (1) chiffres déjà publiés et (2) chiffres révisés, Canada, 1971 


With inside flush toilet Without 


- inside 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau flush 
toilet 
Locality Exclusive use 
~ ~ Shared toilettes 
Localité Usage exclusif use* 
_ intérieures 
Usage avec 
chasse 


Canada 2c. secs cece cece ene e nen c enn cerrncescnssecereossene (1) 6,034,505 5,702,240 5,627,445 4,730,640 896,800 332,265 


(2) 6,034, 505 5,687,285 5,612,490 4,717,035 895,455 347,220 
Owned — Posed nr esse seseesecesese CL) 3,636,925 3,369,730 3,359,885 2,614,480 745,405 267,195 
(2) 3,636,925 3,359,100 3,349,255 2,604,550 744,705 277,820 
Rented ~ LOUG ....ssuseesssereressessesesee.oe (1) 2,397,585 2,332,505 2,267,560 2,116,160 151,395 65,075 
(2) 2,397,585 2,328,185 2,263,240 2,112,480 150,760 69,390 


* Refers to the sharing of common facilities by two or more households. — Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus. 


Table R4 provides revised figures for Canada and provinces. 


Canada a secure 
Owned — Possédé . tee 
Rented — Loué ,,........,............................... 


Newfoundland — Terre-Neuve 


Owned — Possédé 


Rented — Loué ............,.,................,....scuu 


Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard 


Owned — Possédé 


Rented — Loué ... 


Nova Scotia — Nouvelle-Ecosse 


Qwned — Possédé 


Rented — Loué .................................4....2., 


New Brunswick — Nouveau-Brunswick .. 


Owned — Possédé 


Rented — Lou€ 2... ec cee cece cree reer ec eee eereevceeenens 


Québec ......,....,, eect etter aetna tence eet reste nereseiens 


Rented — Loud ...........,,....,,.......oe.esoereceues 


Ontario ....................................... mnsseresssree 


Rented — Loué ......,,...........,,,......4.......e 


Manitoba ...............,,..,.....4 44e ecccrecseenss 


Rented — Loud ..........,.,.,.,,,.,.......4..4escces 


Saskatchewan ..........,..,,,.,,,,....444. essences 


Rented — Loué ....,,....,,.,.....,....44..eeeovressss 


Alberta ,..............,...,.,.....,,.....e users 


Owned — Possédé . 
Oimed — Possédé ... 
Owned — Possédé . 
Owned — Possédé . 
Qwned — Possédé . 


Rented — Loué ...,.,.,..,,,,,,....,....44,44.ssseesses 


British Columbia — Colombie-Britannique 


Owned — Possédé 


Rented — Loué ...,....,...........,...........,......... 


Yukon and Northwest Territories — Yukon et Territoires du 
Nord-Ouest ,,,,..,.,.,,..,,,...,...444. osseuse 
Owned — Possédé . aoe 
Rented — Loud ... cece ccc cece rete c eee n een neteneseresaee 


(1) Refers to the sharing of common facilities by two or more households. — Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus. 


Le tableau R4 indique les chiffres révisés pour le Canada et les pro- 


vinces. 


TABLE R4. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Canada and Provinces, 1971 


TABLEAU R4. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, Canada et provinces, 1971 


Locality 


Localité 


6,034,505 
3,636,925 
2,397,585 


110,445 
88,335 
22,110 


207,505 
147,705 
59,800 


157,640 
109,450 
48,185 


1,604,790 
761,345 
843,460 


2,225,485 
1,400, 345 
825,155 


288, 370 
190,585 
97,785 


267,570 
194,530 
73,030 


464,615 
296,710 
167,905 


667,545 
422,790 
244,770 


5,687,285 
3,359,100 
2,328,185 


178,090 
122,765 
55,330 


137,030 
91,940 
45,090 


1,575,135 
740,570 
834,575 


2,154,430 
1,346,905 
807,540 


250,115 
159,080 
91,040 


211,200 
146,510 
64,685 


421,225 
261,610 
159,620 


647,945 
409,640 
238,310 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


ES 


5,612,490 
3,349,255 
2,263,240 


175,255 
122,230 
53,030 


135,715 
91,650 
44,065 


1,560,535 
738,975 
821,570 


2,128,460 
1,341,845 
186,625 


244,610 
158,695 
85,915 


206,710 
146,170 
60,535 


412,460 
261,060 
151,410 


638,070 
409,025 
229,050 


Exclusive use 


Une seule 


4,717,035 
2,604,550 
2,112,480 


159,850 
109,690 
50,165 


123,490 
81,205 
42,285 


1,373,880 
583,780 
790,110 


1,723,600 
1,004,875 
718,730 


207,735 
128,455 
79,285 


176,280 
120, 385 
55,895 


330,155 
193,780 
136, 380 


518,680 
308,135 
210,550 


Usage exclusif 
One 


Two. or more 
Deux ou plus 


895,455 
744,705 
150,760 


186,655 
155,195 
31,460 


406,860 
336,970 
67,895 


119, 390 
100,890 
18,500 


Shared 
use (1) 


Usage 


partagé (1) 


74,795 
9,845 
64,945 


Without 
inside 
flush 
toilet 
Sans 
toilettes 
intérieures 
avec 
chasse 
d'eau 


347,220 
277,820 
69, 390 


28,345 
26,405 
1,945 


5,825 
5,180 
640 


29,415 
24,950 
4,470 


20,610 
17,510 
3,095 


29,655 
20,775 
8,885 


71,055 
53,440 
17,615 


38,255 
31,505 
6,765 


56,370 
48,020 
8,345 


43,390 
35,100 
8,285 


19,600 
13,150 
6,460 


4,690 
1,800 
2,895 


1-1 


TABLE 1. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Canada and Provinces, Urban Size Groups, 
Rural Non-farm and Rural Farm, 1971 


TABLEAU 1. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
Canada et provinces, régions urbaines par groupe de taille et régions rurales non agricoles et rurales agricoles, 1971 


Area 


Catégorie d'habitat 


Canada ................ sus 
Owned — Possédé , 
Rented — Loué ............... 


Urban — Régions urbatnes .,.,...,..,....eesseososseouuse 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ... 


500,000 and over — et plus ....,.......,.... sonore . 
Owned — Possédé ....... 
Rented — Loué .. 


100,000-499,999 .,.,.,,..,....,.. eer nrneeeeetraseene 
Owned — Possédé , 
Rented — Loué ....... 


Owned — Possédé . 
Rented — Loué .,,,,..,...,....4ssseessescssessuuse 


10 ,000- 29,999 .,,.,.,..,..,........s.cecccerenesessus 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ,,.,,..................s.sesecosssse 


5,000. 9,999 ,,.,,,,.,,,,.,,.,......sesescsssesees 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ,,.,,,.,..+e..eessssssessesssrenesse 


Under 5,000 — Moins de 5,000 ...,....,,,,...,,.,,,.... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ,,.,,,,,,,...4.e. seen 


Rural — Régions rurales .... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .,,,,.,.e......esessseseseusrenesres 


Owned — Possédé .....,,.,,...,,.,,.,.4, 
Rented,— Loué .,....,..,,.,,....,...ssssssessssses 


Farm — Agricoles ... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ..... 


Newfoundland — Terre-Neuve ,,..,,,,...,.....,...... sus. 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué .,.,,,.......14 


30,000- 99,999 ........... enerererosesssreesssesuesss 


Owned — Posaédé . 
Rented — Loué 


Owned — Possédé . 
Rented — Loué ........ seven EESTI TEST ETES 


5,000- 9,999 ,.........,,,.,........sssessesecses 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ...,,,,...... 


Under 5,000 — Moins de 5,000 .. 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loud ,...,.,......,.cseseeesreeresosseuss 


6,034,505 
3,636,925 
2,397,585 


8,737, 415 
2,572,885 
2,164,535 


2,075,315 
956,760 
1,118,550 


985,145 
556,375 
428,770 


534 ,820 
304,455 
230,370 


472,265 
302,460 
169,810 


226,155 
147 220 
78,935 


443,715 
305 ,610 
138,105 


1,297,090 
1,064 ,045 
233,050 


969,665 
758,835 
210,835 


‘327,430 
305,210 
22,215 


110,445 
88,335 
22,110 


64,830 
46,020 
18,815 


22,855 
13,865 
8,990 


8,035 
5,360 
2,675 


10,590 
7,830 
3,155 


23,355 
19,370 
3,985 


5,794,470 
3,447,805 
2,346 ,670 


4,702 ,975 
2,552,775 
2,150,200 


2,069,215 
954,855 
1,114,360 


981,030 
555,205 
425 ,820 


531,825 
302 ,820 
229,005 


467,850 
299,635 
168,215 


222 ,400 
144 620 
77,775 


430,650 
295,630 
135,025 


1,091,495 
895,025 
196,470 


824,775 
645,640 
179,130 


266 ,720 
249,385 
17,340 


92,235 
71,540 
20,695 


60,310. 
42,025 
18,285 


22,185 
13,385 
8,800 


7,895 
5,250 
2,650 


10,240 
7,135 
3,105 


19,985 
16,250 
3,735 


See footnote(s) at end of Table 1. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 1. 


Dwellings with 


Logements avec eau courante 


Water supply 


Alimentation en eau 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


5,592,515 
3,309 815 
2,282 ,700 


4,614,975 
2,509,745 
2,105 230 


2 ,042 ,550 
947,525 
1,095 ,020 


970,490 
550,930 
419,560 


520,070 
298,305 
221,765 


457,365 
293,425 
163,940 


214,970 
139,675 
75,295 


409,535 
279,895 
129,640 


977,540 
800,070 
177,470 


730 ,900 
569,370 
161,530 


246,635 
230,700 
15,940 


69,095 
50,385 
18,710 


52,435 
35,500 
16,930 


20,960 
12,840 
8,125 


7,445 
4,910 
2,540 


9,115 
6,250 
2,870 


14,910 
11,510 
3,400 


Cold 
only 
Eau 
froide 
seulement 


201,955 
137,990 
63,975 


88,000 
43,030 
44,970 


26,665 
7,330 
19,335 


10,540 
4,280 
6,260 


11,760 
4,520 
7,235 


10,685 
6,215 
4,275 


7,830 
4,950 
2,480 


21,120 
15,740 
5,380 


113,960 
94,955 
19,000 


93,875 
76,270 
17,600 


20,080 
18,685 
1,400 


23,135 
21,155 
1,985 


7,880 
6,520 
1,355 


1,225 
545 
680 


450 
340 


110° 


1,125 
895 
230 


5,075 
4,745 
330 


Baignoire ou douche installée 


Total 


5,584,510 
3,300,075 
2,284,435 


4, 623,350 
2,511,885 
2,111,460 


2,052 ,470 
950,100 
1,102,370 


972,510 
551,600 
420,910 


520,865 
298,660 
222,205 


456,860 
293,360 
163,500 


214,180 
139,470 
74,705 


406,465 
278,700 
127,770 


961,160 
788,190 
172,975 


722,965 
565,335 
157,630 


238,195 
222,850 
15,350 


74,595 
55,885 
18,715 


53,625 
36,790 
16,830 


20,900 
12,830 
8,070 


7,470 
4,980 
2,490 


9,205 
6,345 
2,860 


16,045 
12,640 
3,410 


Bath facilities 


Installations sanitaires 


Installed 


Exclusive 

use 
Usage 

exclusif 


5,486 ,395 
3,284 ,565 
2,201,835 


4,531,235 
2,499 095 
2,032,140 


2 ,008 ,460 
943,730 
1,064 ,730 


948,975 
549,365 
399,610 


511,300 
297,170 
214,135 


449 ,640 
292 ,230 
157,405 


211,325 
138,960 
72,365 


401,530 
277,645 
123,885 


955,155 
785,460 
169,695 


718,180 
563,545 
154 ,645 


236,975 
221,920 
15,050 


73,550 
55,510 
18,035 


52,750 
36,540 
16,210 


20,355 
12,710 
7,640 


7,385 
4,960 
2,420 


9,110 
6,305 
2,800 


15,905 
12,560 
3,340 


Shared 
use(1) 


Usage 
partagé(1) 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


449 ,995 
336,850 
113,145 


114,070 
60,990 
53,075 


22,845 
6,665 
16,180 


12,635 
4,775 
7,860 


13,955 
5,795 
8,160 


15,405 
9,095 
6,310 


11,980 
7,750 
4,225 


37,250 
26,910 
10,335 


335,925 
275,860 
60,070 


246 ,700 
193 ,495 
53,205 


89,230 
82,365 
6,865 


35,845 
32,450 
3,395 


11,205 
9,230 
1,975 


1,950 
1,035 
915 


565 
380 
190 


1,380 
1,085 
300 


7,305 
6,730 
580 


<< 
running water 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


240 ,035 
189,125 
50,910 


34,440 
20,105 
14,335 


6,100 
1,905 
45190 


4,115 
1,165 
2,945 


2,995 
1,625 
1,365 


4,415 
2,820 
1,595 


205,595 
169,015 
36,580 


144 ,885 
113,190 
31,700 


60,705 
55,830 
4,880 


18,215 
16,800 
1,410 


4,525 
4,000 
525 


665 
480 
185 


140 
110 


Note: Hotels, large lodging-houses, institutions, camps and other such collective-type dwellings are excluded from this report. — Nota: Les hôtels, les grandes 
matsons de chambres, les institutions, les camps et les autres logements collectifs de ce genre ne sont pas pris en compte dans le présent bulletin. 
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TABLE 1. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Canada and Provinces, Urban Size Groups, 


Rural Non-farm and Rural Farm, 1971 — Continued 


TABLEAU 1. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
Canada et provinces, régions urbaines par groupe de taille et régions rurales non agricoles et rurales agricoles, 1971 — suite 


Area 


Catégorie d'habitat 


Newfoundland — Concluded — Terre-Neuve — fin: 


Rural — Régions rurales .............. 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ..,...... 


Non-farm — Non agricoles 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ....,..., 


Farm — Agricoles ........ 
Owned — Possédé . . 
Rented — Loué ....... 


Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ........ 
Owned — Possédé .. oe 
Rented — Loué ...... sae e eee eeee veer eens 


Urban — Régions urbaines .......... sure tte c reece ee 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ....... 


10,000- 29,999 ...... + 
Owned — Possédé ... 


Rented — Loué ................................... 


Under 5,000 — Moins de 5,000 ........,..........,.... 


Owned — Possédé .........., 


Rented — Loué .............. ee 


Rural — Régions rurales ..........,.,..,,.............. 


Owned — Possédé . 
Rented — Loué ..... 


Non-farm — Non agricoles ... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ..... 


Farm — Agricoles ... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ..... 


Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ..........,..... vous. teens 


Owned — Possédé ...... 
Rented — Loué ........... 


Urban — Régions urbaines ..... 
Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué ........ 


100, 000-499 ,999 ,,,,.,.......... 
Owned — Possédé .......... 
Rented — Loué ................ 


30,000- 99,999 ....... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .......... 


10,000- 29,999 ...... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ..,............ ere ees 


5,000- 9,999 ...... 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ...... 


Under 5,000 — Moins de 5,000 .......... toocssesssrses 
Owned — Possédé ........ 
Rented — Loué ......... 


See footnote(s) at end of Table 1. — Voir renvoi(s) à la 


ae 150 


i 4,990 


Total 


45,610 
42,310 
3,295 


44,695 
41,425 
3,275 


915 
890 
25 


27,875 
20,720 
. 7,155 


11,075 
5,990 
5,085 


9,740 
4,960 
. 4,780 


. 1,335 
. 1,035 
300 


. 16,800 
. 14,730 
2,070 


12,165 
10,245 
1,920 


. 4,645 
. 4,490 


. | 207,510] 1 
147,705] 1 
59,805 


119,320 | 1 
70,855 
48,465 


51,845 
23,585 
28,265 


9,035 
6,160 
2,875 


22,070 
16,280 
. 5,785 


17,955 
11,405 
6,550 


. 18,410 
. 13,425 


fin du tableau 1. 


Total 


31,925 
29,515 
2,410 


31,165 
28,780 
2,390 


755 
735 
25 


23,985 
17,290 
6,695 


10,910 
5,860 
5,045 


9,700 
4,935 
4,765 


1,215 
930 
280 


13,075 
11,430 
1,650 


9,100 
7,575 
1,525 


3,975 
3,850 
130 


90,730 
33,780 
56,945 


17,725 
69,830 
47,900 


51,445 
23,430 
28,015 


8,985 
6,135 
2,850 


21,785 
16,085 
5,700 


17,745 
11,255 
6,485 


17,770 
12,920 
4,850 


Dwellings with running water 


Water supply 


Alimentation en eau 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


172,215 
119,280 
52,930 


111,880 
66,295 
45,585 


50,520 
23,040 
27,480 


8,610 
5,985 
2,625 


19,865 
14,830 
5,035 


16,605 
10,565 
6,035 


16,285 
11,870 
4,415 


Cold 
only 


Eau 
froide 
seulement 


Total 


20,975 
19,095 
1,880 


20,420 
18,550 
1,865 


560 
545 
15 


21,350 
15,065 
6,285 


10,450 
5,595 
4,860 


9,340 
4,750 
4,590 


1,110 
850 
265 


10,900 
9,465 
1,430 


7,645 
6,325 
1,325 


3,245 
3,140 
105 


169,550 
116,650 
52,895 


111,645 
65,840 
45,805 


50,980 
23,180 
27,800 


8,590 
5,970 
2,620 


19,590 
14,575 
5,015 


16,395 
10,410 
5,985 


16,080 
11,700 


4,380 


Logements avec eau courante 


Bath facilities 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


Exclusive 

use 
Usage 

exclusif 


166,300 
115,990 
50,305 


108,965 
65,490 
43,475 


49,460 
23,070 
26,390 


8,330 
5,920 
2,415 


19,165 
14, 500 
4,665 


16,150 
10,370 
5,785 


15,855 
11,640 
4,215 


Installations sanitaires 


Shared 
use(1) 


Usage 
partagé(1) 


7? 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sana 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 1. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Canada and Provinces, Urban Size Groups, 


Rural Non-farm and Rural Farm, 1971 — Continued 


TABLEAU 1. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
Canada et provinces, régions urbaines par groupe de taille et régions rurales non agricoles et rurales agricoles, 1971 — suite 


Area 


Catégorie d'habitat 


Nova Scotia — Concluded — Nouvelle-Écosse — fin: 


Rural — Régions rurales ,....,....,...,.......s.sesesee 
Owned — Possédé .... tee 
Rented — Loud .,,..,.,.,....ssssssssessnessseneueese 


Non-farm — Non agricoles ..,.,.,,..,.,........se.orecn 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ,,,..,,,,.,....sse.seesvesseenssones 


Owned — Possédé .,...,.,...,... 
Rented — Loué ,,...,,.,.....e.sesesssessesssesse 


New Brunswick — Nouveau-Brunswick 
Owned — Possédé ...... oe 
Rented — Lou€ .,..,,.,.....,...s..ssssssssssssss 


Urban — Régions urbaines . 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .icssccensccnereseaceccessacerceeces 


30,000- 99,999 ,,..,.,,..,,,..,...,....ssesres 
Owned — Possédé , ss 
Rented — Loué ,,,,,,,,.,.,,,...esessseosntrenessss 


10,000- 29,999 ..,,,................seeseoesseesvessse 
Owned — Possédé . 
Rented — LOU ,,,.,,..,,...sesenereesesereeesmessu 


5,000- 9,999 ss... dresser 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ,....4...essceseeoeeseessseseeessee 


Under 5,000 — Moins de 5,000 .................. 
Owned — Possédé .......4- see 
Rented — Loud .ossccssccsececececsnecssseccccsnaes 


Rural — Régions rurales ,..,,,,..,.,,...4.se..sscousss. 
Owned — Possédé .. . 
Rented — Loud .....,.......ssesssssssssssssersesee 


Non-farm — Non agricoles ....,,,.,,.,.,4.sssss.suesse 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ...,..,....sessessssenesensseorenes 


Farm — Agricoles ,...,..,.,......sssessseserenuecauess 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Owned — Possédé 
Rented — Loué ...,,,..,.....,..s..sssssnssssssssse 


Owned — Possédé . 
Rented — Loué ,,..,,,,,,......,.........e.escsse 


500,000 and over et plus Lecce cece eee c cence ce crene 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ....,....,,.4......ssssenesrescusss 


100,000-499,999 .,.,...,...,....eecssecereresssnsnenreee 
Owned — Possédé 
Rented — Loud .,.,,.,...essesssmsssssneeresesese 


30,000- 99,999 ..,..,,. 44e esencoseresssoreeees 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ,,.,..0.ssssscessnssescesmseessouss 


Total 


88,190 
76,850 
11,340 


81,970 
70,990 
10,980 


6,225 
5,865 
360 


157,640 
109,450 
48,190 


93,840 
54,060 
39,780 


51,900 
26,755 
25,145 


12,375 
6,045 
6,325 


7,155 
4,565 
2,590 


22,410 
16,690 
5,720 


63,795 
55,385 
8,410 


58,445 
50,270 
8,175 


5,350 
5,120 
230 


1,604,785 
761,340 
843,450 


1,345,440 
$54,135 
791,310 


787,555 
266,275 
521,285 


136,185 
56,705 
79,475 


132,340 
57,470 
74,865 


Total 


73,000 
63,955 
9,050 


67,335 
58,580 
8,750 


5,670 
5,370 
300 


145,025 
98,910 
46,115 


91,985 
52,685 
39,305 


51,455 
26,500 
24,950 


12,165 
5,890 
6,280 


6,995 
8,450 
2,550 


21,370 
15,845 
5,525 


53,040 
46,230 
6,810 


88,075 
41,465 
6,605 


4,965 
4,760 
205 


1,586,705 
748,190 
838,515 


1,340,565 
551,615 
788,945 


785,600 
265,655 
519,940 


135,870 
56,655 
79,215 


132,060 
57,340 
74,725 


See footnote(s) at end of Table 1, — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 1. 


Water supply 


Alimentation en eau 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


60,330 
52,990 
7,340 


55,375 
48,295 
7,080 


4,955 
4,690 
260 


130,880 
87,910 
42,970 


87,180 
49,865 
37,315 


49,495 
25,745 
23,755 


11,595 
5,545 
6,055 


6,630 
4,215 
2,420 


19,450 
14,365 
5,085 


43,705 
38,050 
5,655 


39,275 
33,800 
5,475 


4,430 
4,250 
180 


1,508,520 
708,400 
800,115 


1,296,470 
538,905 
257,565 


764,625 
262,015 
502,615 


130,640 
55,820 
74,820 


126,785 
56,215 
70,575 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Cold 
only 
Eau 
froide 
seulement 


installations sanitaires 


Total 


57,905 
50,815 
7,095 


53,280 
46,840 
6,845 


4,625 
4,380 
250 


128,650 
86,090 
42,560 


86,810 
49,675 
37,135 


49,670 
25,920 
23,750 


11,545 
5,520 
6,025 


6,580 
4,180 
2,400 


19,005 
14,045 
4,960 


41,840 
36,420 
5,425 


37,715 
32,460 
5,255 


4,125 
3,955 
170 


1,501,370 
698,225 
803,140 


1,299,350 
536,855 
762,495 


771,590 
263,095 
508,500 


129,960 
55,495 
74,465 


127,855 
56,175 
71,675 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


Exclusive 

use 
Usage 

exclusif 


57,335 
50,500 
6,830 


52,810 
86,205 
6,600 


4,520 
4,295 
225 


126,990 
85,675 
41,315 


85,435 
49,395 
36,045 


48,680 
25,745 
22,940 


11,430 
5,485 
5,945 


6,495 
4,160 
2,335 


18,825 
14,005 
4,825 


41,550 
36,280 
5,265 


37,465 
32,355 
5,110 


4,090 
3,925 
160 


1,481,835 
695,650 
786,190 


1,281,140 
534,835 
746,300 


760,190 
261,870 
498, 320 


127,775 
55,330 
72,445 


126,070 
56,040 
70,030 


partagé (1) 


Shared 
use(1) 


Usage 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


103,420 
63,115 
40,305 


46,090 
17,275 
28,815 


15,965 
3,180 
12,785 


6,230 
1,215 
5,010 


4,485 
1,295 
3,190 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 1, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Canada and Provinces, Urban Size Groups, 


Rural Non-farm and Rural Farm, 


1971 — Continued 


TABLEAU 1. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
Canada et provinces, régions urbaines par groupe de taille et régions rurales non agricoles et rurales agricoles, 1971 — suite 


Ârea 


Catégorie d'habitat 


Québec — Concluded — fin: 


Urban — Concluded — Régions urbaines — fin: 


10,000. 29,999 .,..,,,,.,....... sane 
Owned — Possédé . sees 
Rented — Loué .......,..... . 

5,000- 9,999 ,,.,........,,..........oscososssecssss 
Owned — Possédé .. . 
Rented — Loué .....,..,......, . 

Under 5,000 — Moins de 5,000 ......... soseresrenmesrse 


Owned — Possédé ...,,.,,.... 
Rented — Loué .......,..... 


Rural — Régions rurales . 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué .......... 


Non-farm — Non agricoles ................. 
Owned — Possédé , 
Rented — Loué ....... 


Farm — Agricoles ................ 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Ontario ........ vere ee eaee 


Rented — Loué ...... 


Urban — Régions urbaines .......,.......... deve eee eeneee 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ,..... 


Owned — Possédé ...... 
Rented — Loué .......... . . . 


100,000-499,999 ........ cee eee eneneeesnene beac eneees 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ....... 


30, 000- 99,999 ...,.......... 
Owned — Possédé . voue nenssssssesss 
Rented — Loué ....... mescossssesse 


10,000- 29,999 ...... . see 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ..,,.,..,....ssessssssesssesessseee 


5,000- 9,999 ...... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ..... 


Under 5,000 — Moins de 5,000 ..... 
Owned — Possédé ,......... 
Rented — Loué ........ sons. 


Rural — Régions rurales ... 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ..... 


Non-farm — Non agricoles . 
Owned — Possédé ,,..,...... 
Rented — Loué ...,.,........ 


Farm — Agricoles ............... 
Owned — Possédé . 
Rented ~ Loué .... 


117,605 
66,990 
50,620 


48,280 
27,800 
20,480 


123,470 
78,890 
44,585 


259,345 
207,210 
52,140 


203,375 
153,135 
50,240 


55,970 
54,070 
1,900 


2,225,485 
1,400,340 
825,145 


1,863,435 
1,104,135 
759,300 


824,370 
&26,690 
397,675 


403,285 
253,765 
149,525 


255, 200 
159,485 
95,715 


172,255 
117,820 
54,435 


89, 110 
62,100 
27,010 


119,215 
84,275 
34,945 


362,055 
296,205 
65,845 


273,945 
214,640 
59,300 


88,110 
81,565 
6,545 


Total 


116,720 
66,355 
50,365 


47,655 
27,320 
20,340 


122,660 
78,295 
44,370 


246,140 
196,575 
49,570 


191,365 
143,640 
47,720 


54,780 
52,925 
1,855 


2,179,925 
1,366,775 
813,150 


1,854,480 
1,099,105 
755,375 


822,030 
425,850 
396,180 


402,275 
253,255 
149,020 


254,225 
158,980 
95,245 


170,815 
116,910 
53,905 


87,960 
61,285 
26,675 


117,175 
82,820 
34,355 


325,440 
267,670 
57,770 


246,140 
192,405 
51,735 


81,305 
75,265 
6,035 


See footnote(s) at end of Table 1. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 1, 


Alimentation en eau 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


112,980 
64,620 
48,360 


45,290 
25,980 
19,310 


116,155 
74,255 
41,895 


212,045 
169,495 
42,550 


163,350 
122,425 
40,920 


48,700 
47,075 
1,625 


2,145,595 
1,340, 805 
804,790 


1,839,040 
1,088, 280 
750,755 


818,860 
423,660 
395,200 


399,735 
251,450 
148,290 


251,895 
157,430 
94,470 


168,600 
115,385 
53,215 


86,140 
59,930 
26,210 


113,815 
80,435 
33,380 


306,560 
252,525 
54,040 


229,260 
180,960 
48,300 


77,305 
71,565 
5,740 


Logements avec eau courante 
Water supply 


Cold 
only 


Eau 
froide 
seulement 


3,740 
1,735 
2,010 


2,365 
1,335 
1,030 


6,505 


4,035 
2,470 


34,095 
27,070 
7,025 


28,015 
21,220 
6,795 


6,085 
5,850 
230 


34,325 
25,965 
8,355 


15,445 
10,825 
4,620 


3,170 


2,190]. 


980 


2,545 
1,810 
735 


2,325 
1,555 
775 


2,220 
1,525 
690 


1,820 
1,355 
465 


3,365 
2,385 
980 


18,880 


15,140 
3,735 


14,880 
11,440 
3,440 


4,000 
3,705 
295 


Dwellings with running water 


at 


Installations sanitaires 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


Total 


112,295 
64,195 
48,100 


44,710 
25,685 
19,030 


112,940 
72,220 
40,725 


202,015 
161,365 
40,650 


157,210 
118,060 
39,150 


44,810 
43,310 
1,500 


2,140,615 
1,339,090 
801,525 


1,839, 285 
1,089,985 
749,295 


820,325 
424,650 
395,680 


400,045 
251,795 
148,255 


251,240 
157,540 
93,705 


168,490 
115,600 
52,885 


86,015 
60,040 
25,970 


113,170 
80,365 
32,805 


301,335 
249,110 
52,230 


226,140 
179,440 
86,695 


75,195 
69,660 
5,535 


Exclusive 
use 
Usage 
exclusif 


110,785 
63,995 
46,795 


44,270 
25,610 
18,660 


112,040 
71,995 
40,045 


200,700 
160,810 
39,890 


156,155 
117,705 
38,455 


44,540 
43,105 
1,435 


2,104, 320 
1,330,845 
773,465 


1,805,495 
1,082,920 
722,575 


801,860 
420,585 
381,275 


393,840 
250,720 
143,125 


246 ,905 
156,705 
90,195 


166,340 
115,135 
51,210 


84,985 
59,785 
25,195 


111,565 
79,980 
31,580 


298,825 
247,930 
50,895 


224,290 
178,760 
45,525 


74,530 
69,170 
5,365 


Shared 

use(1) 

Usage 
partagé(1) 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


5,310 
2,790 
2,520 


3,570 
2,120 
1,450 


10,530 
6,665 
3,860 


57,330 
45,835 
11,490 


46,165 
35,080 
11,085 


11,160 
10,755 
400 


84,870 
61, 250 
23,620 


24,150 
14,150 
10,000 


4,045 
2,045 
2,000 


3,240 
1,975 
1,270 


3,960 
1,950 
2,015 


3,765 
2,215 
1,550 


3,095 
2,060 
1,040 


6,050 
3,910 
2,130 


60,720 
47,100 
13,615 


47,805 
35, 200 
12,600 


12,915 
11,900 
1,010 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


885 
635 
255 


625 
485 
135 


810 
590 
215 


13, 205 
10,635 
2,570 


12,020 
9,495 
2,525 


1,190 
1,140 
50 


45,565 
33,570 
12,000 


8,955 
5,030 
3,925 


2,335 
845 
1,495 


1,015 
505 
505 


975 
510 
470 


1,435 
905 
530 


1,150 
815 
340 


2,040 
1,455 
585 


36,615 
28,540 
8,075 


29,805 
22,245 
7,560 


6,810 
6,295 
510 
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TABLE 1, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Canada and Provinces, Urban Size Groups, 


Rural Non-farm and Rural Farm, 1971 — Continued 


TABLEAU 1, Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
Canada et provinces, régions urbaines par groupe de taille et régions rurales non agricoles et rurales agricoles, 1971 — suite 


Area 


Catégorie d'habitat 


Manitoba ............- sors 
Owned — Possédé . 

Rented — Loué ... 

Urban — Régions urbaines 
Owned — Poasédé ... 
Rented — Loué .... 


500,000 and over — et plus .... 
Owned — Possédé ....... 
Rented — Loué ...... res 


30,000- 99,999 ...... 
Owned — Possédé . wee 
Rented — Loué .,.... 


10, 000- 29,999 ..,..,.... 
Owned — Possédé . 


Rented = Loué .,................ 
5,000- 9,999 ...,...........,.... 
Owned — Possédé ...,,,.... 


Rented — Loué ........... 


Under 5,000 Moins de 5,000 . 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Rural — Régions rurales ....... 
Owned — Possédé ....,. 
Rented — Loué 


Non-farm — Non agricoles ...... 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ...,.,,,.... 


Farm — Agricoles ..... 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ...,,,.,. 


Saskatchewan ....,,.,,.,..... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ..... 


Urban — Régions urbaines 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ... 


100,000-499,999 ,..,..,.,.... 
Owned — Possédé , 


Owned — Possédé 
Rented — Loué 


10,000- 29,999 ........ 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ..... 


5,000- 9,999 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .......,.... 

Under 5,000 — Moins de 5,000 .. 

Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Rural = Régions rurales ........... 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué 


Water supply 
Alimentation en eau 

Total Hot and Cold 

Total cold only 

Eau Eau 

chaude froide 
et eau seulement 

froide 

288,370 259,460 254,780 4,680 
190,580| 167,315] 163,410 3,905 
97,785 92,140 91,375 770 
nes. eee 209,450 207, 185 205,765 1,425 
. 124, 880 123,770 122,675 1,100 
. 84,570 83,415 83,090 325 
163,410 162,465 161,670 795 
95,945 95,725 95,125 600 
67,465 66,740 66,550 195 
9,450 9,380 9,285 100 
6,125 6,100 6,025 80 
3,325 3,280 3,255 25 
11,045 10,870 10,790 80 
5,875 5,755 5,700 60 
see eenee ever 5,170 5,110 5,090 20 
sosesessesse sees 8,255 8,025 7,875 145 
5,480 5,345 5,225 120 
2,775 2,675 2,650 30 
17,290 16,450 16,135 310 
11,455 10,840 10,595 240 
sete eee en noes 5,835 5,605 5, 540 70 
78,920 52,275 49,020 3,250 
65,705 43,545 40,740 2,805 
13,215 8,725 8,285 440 
beeen eeeee see 47,420 30,915 29,175 1, 740 
eee 36,155 23,405 22,020 1,385 
see 11, 265 7,510 7,160 350 
seeeee 31,505 21,355 19,845 1,515 
29,555 20, 145 18,725 1,420 
1,950 1,215 1,120 90 
rr rrr rr ree 267,565 223,705 216,120 7,585 
194, 530 157,745} 151,325 6,420 
nsssrrossesresssre 73,035 65,960 64,795 1,160 
dance cere neon 148,645 145, 040 143, 245 1,800 
93, 260 91, 180 89,745 1,435 
55,385 53,865 53,495 370 
DEEE éoresssenes 80,770 80,000 79,525 470 
. 48,130 47,980 47,605 375 
. 32,645 32,020 31,920 100 
9,965 9,765 9,680 90 
6,265 6,185 6,120 60 
3,695 3,585 3,555 25 
21,515 20,975 20,685 285 
13,230 12,940 12,720 220 
8,280 8,035 7,970 70 
vee 7,960 7,725 7,650 75 
on 5,290 5,120 5,055 60 
2,670 2,605 2,590 10 
28,440 26,580 25,700 880 
20,345 18,960 18,245 715 
8,095 | 7,620 7,455 165 
118,920 78,660 72,885 5,780 
101,270 66,565 61,580 4,990 
17,645 12,095 11,300 795 


See footnote(s) at end of Table 1. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 1. 


Dwellings with running water 


Baignoire ou douche 


Total 


253,795 
162,395 
91,400 


206, 175 
122,730 
83,450 


161,970 
95,090 
66,880 


9,300 
6,025 
3,280 


10,865 
5,760 
5,110 


7,900 
5,255 
2,645 


16, 140 
10,610 
5,530 


47,615 
39, 665 
7,950 


28,610 
21,680 
6,925 


19,010 
17,980 
1,025 


216,875 
151,595 
65,275 


146,090 
89,975 
54,115 


80,065 
47,665 
32,400 


9,735 
6,120 
3,615 


20,815 
12,760 
8,055 


7,660 
5,065 
2,595 


25,820 
18,365 
7,455 


72,785 
61,625 
11, 160 


Logements avec eau courante 


Bath facilities 


Installations sanitaires 


Installed 


installée 


Exclusive Shared 

use use(1) 

Usage Usage 
exclusif | partagé(1) 
246, 650 7,140 
161, 740 650 
84,910 6,490 
199,225 6,950 
122, 140 595 
77,085 6,360 
156, 185 5,790 
94,630 465 
61, 560 5,325 
9,005 300 
5,990 35 
3,015 265 
10,450 415 
5,720 40 
4,730 375 
7,690 215 
5, 240 15 
2,450 195 
15,900 240 
10,565 40 
5,330 200 
47,430 190 
39,605 65 
7,825 130 
28,430 175 
21,635 55 
6,800 125 
18,995 15 
17,975 5 
1,025 19 
211,485 5,390 
151,105 495 
60,380 4,895 
138,950 5, 140 
89,570 400 
49,375 4,740 
76, 760 3,310 
47,470 200 
29,290 3,110 
9,320 415 
6,085 35 
3,240 380 
20,055 755 
12,670 90 
7,385 670 
7,455 200 
5,040 25 
2,415 180 
25,360 460 
18,305 55 
7,045 405 
72,535 250 
61,530 95 
11,010 155 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


34,575 
28, 190 
6,390 


3,270 
2, 150 
1, 120 


1,435 
850 
585 


145 
105 
45 


180 
115 
60 


360 
230 
125 


1,155 
850 
305 


31,305 
26,040 
"5,265 
- 18,810 
14,470 
4,345 


12,495 


11,570 


920 


50,690 


42,935 
7,755 


4,560 
3,280 
1,270 


710 
460 
250 


235 
145 
80 


700 
470 
225 


295 
225 
75 


2,625 
1,980 
640 


46,135 
39,650 
6,485 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 1. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Canada and Provinces, Urban Size Groups, 
Rural Non-farm and Rural Farm, 1971 — Continued 


TABLEAU 1. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
Canada et provinces, régions urbaines par groupe de taille et régions rurales non agricoles et rurales agricoles, 1971 — suite 


Area 


Catégorie d'habitat 


Saskatchewan — Concluded — fin: 
Rural — Concluded ~ Régions rurales — fin: 
Non-farm — Non agricoles .,.........,................, 


Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué ....... 


Farm — Agricoles .,.,..,...................4ssssses 
Owned — Possédé 
Rented — Loud .............................. ess 


Alberta .,,..,................... soussssss sus. soso 
Owned — Possédé ............- eras see 
Rented — Loué .............................. eus 


Urban — Régions urbaines .............,........ 
Owned — Possédé ..... . 
Rented — Loué ......................... 


100,000-499,999 ...... 
Owned — Possédé .. . 
Rented — Loué ...................... 


30,000- 99,999 ......... ENTER ETE TETE EEE TETE 
Owned — Possédé . . 
Rented — Loué ..,..,.....,..... sons nossssssees 


10,000- 29,999 ..,....,.........,......,,,...... 
Qwned — Possédé .. vee . 
Rented — Loué ........ bee cee rece eee eereneneeeeneee 


5,000- 9,999 .,.......................... verse ee 
Owned — Possédé ...,.................... server 
Rented — Loué ...........-.. peace ev cenreees seu. . 


Under 5,000 — Moins de 5,000 ............... eee e eee oe 
Owned — Possédé ............,................. sees 
Rented — Loué .............................. es. 


Rural — Régions rurales 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ................ 


Non-farm — Non agricoles 
Qwned — Possédé ..., : 
Rented — Loud .................... 


Farm — Agricoles ... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .... 


British Columbia — Colombie-Britannique ...........,....... 
Owned — Possédé .. . 
Rented — Loué 


Urban — Régions urbaines ,......,.,.,,.,......,,..... tee 
Owned — Possédé . . 
Rented — Loué ................,,.......4ssssssssss 


500,000 and over — et plus ................... susrssss 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


100,000-499,999 ,...,............. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ........ 


Total 


60,075 
46,690 
13,385 


58,845 
54,580 
4,265 


464,615 
296,705 
167,905 


352,920 
205,670 
147,245 


256,125 
141,080 
115,050 


12,560 
8,485 
4,075 


22,445 
15,325 
7,120 


13,195 
7,535 
5,660 


48,595 
33,250 
15,345 


111,695 
91,035 
20,660 


53,845 
38,110 
15,735 


57,850 
52,930 
4,925 


667,550 
422,780 
244,765 


521,010 
311,190 
209,820 


299,985 
167,855 
132,130 


56,925 
33,115 
23,810 


Total 


41,785 
32,185 
9,600 


36,875 
34,385 
2,490 


430,050 
269,380 
160,675 


349,435 
204,180 
145,255 


254,675 
140,800 
113,875 


12,485 
8,465 
4,020 


22,315 
15,270 
7,045 


12,800 
7,310 
5,490 


47,160 
32,340 
14,820 


80,615 
65,200 
15,420 


39,640 
27,735 
11,905 


40,975 
37,865 
3,515 


654,300 
414,185 
240,120 


518,825 
310,350 
208,480 


299,125 
167,630 
131,500 


56,765 
33,090 
23,675 


See footnote(s) at end of Table 1. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 1. 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


38,680 
29,610 
9,070 


34,205 
31,970 
2,235 


422,010 
263,040 
158,970 


347,145 
202,590 
164,550 


253,670 
140,120 
113,550 


12,435 
8,430 
4,005 


22,160 
15,160 
7,000 


12,655 
7,200 
5,455 


46,230 
31,685 
14,545 


74,870 
60,450 
14,420 


37,020 
25,805 
11,220 


37,850 
34,645 
3,200 


643,105 
406,980 
236,125 


514,920 
308,140 
206,785 


297,390 
166,730 
130,660 


56,400 
32,900 
23,505 


Alimentation en eau 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 


Water supply 


Cold 
only 


Eau 


froide 
seulement 


Total 


38,980 
29,945 
9,030 


33,810 
31,675 
2,130 


422,620 
262,995 
159,620 


348,320 
202,945 
145,370 


254,785 
140,445 
114,335 


12,475 
8,435 
4,045 


22,190 
15,175 
7,020 


12,625 
7,180 
5,445 


46,235 
31,705 
14,530 


74,300 
60,050 
14,250 


36,930 
25,820 
11,110 


37,370 
34,235 
3,140 


646,740 
409,405 
237,330 


517,120 
309,325 
207,795 


298,580 
167,265 
131,310 


56,670 
33,015 
23,660 


Installed 


Exclusive 

use 
Usage 

exclusif 


38,745 
29,865 
8,880 


33,790 
31,665 
2,130 


411,785 
262,085 
149,695 


337,735 
202,115 
135,620 


246,125 
139,865 
106,260 


12,055 
8,390 
3,665 


21,760 
15,120 
6,645 


12,385 
7,165 
5,220 


45,410 
31,575 
13,835 


74,045 
59,970 
14,075 


36,710 
25,760 
10,950 


37,340 
34,210 
3,130 


634,330 
408,380 
225,945 


506,965 
308,380 
196,585 


290,230 
166,645 
123,580 


55,015 
32,915 
22,100 


Bath facilities 


Installations sanitaires 


Baignoire ou douche installée 


Shared 

use(1) 

Usage 
partagé(1) 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 

baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 1. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Canada and Provinces, Urban Size Groups, 
Rural Non-farm and Rural Farm, 1971 ~ Concluded 


TABLEAU 1. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
Canada et provinces, régions urbaines par groupe de taille et régions rurales non agricoles et rurales agricoles, 1971 — fin 


Dwellings with running water 


Logements ayec eau_courante 


Water supply Bath facilities 
Alimentation en eau Installations sanitaires Dwellings 
without 
running 
Area Installed No water 
- Total Hot and Cold - installed - 
Catégorie d'habitat Total cold only Baignoire ou douche installée bath or |Logements 
- - shower sans 
Eau Eau - eau 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide Total - ~- ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif partagé( 1) 
British Columbia — Concluded — Colombie-Britannique — fin: 
Urban — Concluded — Régions urbaines — fin: 

30,000- 99,999 ....... . 31,520 31,285 30,920 360 31,105 30,575 530 415 235 
Owned — Possédé . oe . 19,840 19,740 19,520 215 19,655 19,585 70 180 100 
Rented — Loué ........ cesse . vee 11,680 11,550 11,395 145 11,450 10,990 455 235 135 

10,000- 29,999 ...,.,................ beeen eeeeee ose 71,945 71,595 70,915 685 71,260 70,205 1,055 680 350 
Owned — Possédé .... . se 49,010 48,855 48,420 435 48,655 48,545 110 355 155 
Rented — Loué ...,,,.....essssseseessesess verse 22,935 22,740 22,495 250 22,600 21,660 940 335 195 

5,000- 9,999 ,.....,,....... see ee ene seen een eeenrece 22,070 21,845 21,615 230 21,680 21,395 295 385 220 
Owned — Possédé ... eee 15,165 15,035 14,890 150 14,940 14,925 20 220 130 
Rented — Loué ..... vase 6,905 6,815 6,725 85 6,735 6,470 270 165 90 

Under 5,000 — Moins de 5,000 ....... . sae 38,575 38,215 37,680 530 37,825 37,545 285 745 360 
Owned — Possédé ..,........, . 26,210 26,005 25,680 325 25,790 25,760 30 420 205 
Rented — Loué ....... . 12,365 12,205 12,000 210 12,035 11,780 255 325 160 

Rural — Régions rurales .,,...... énsssssnneeesesresmesre 146,540 135,475 128,185 7,295 129,615 129,370 250 16,920 11,060 
Owned — Possédé ... 111,590 103,835 98,840 4,995 100,075 100,005 75 11,515 7,760 
Rented — Loué ..... 34,985 31,645 29,345 2,300 29,540 29,365 170 5,410 3,300 
Non-farm — Non agricoles ....... es eenaeee eee acenes eee 128,530 119,420 112,895 6,525 114,175 113,935 245 14,350 9,110 
Owned — Possédé ....... . 95,450 89,355 85,000 4,355 86,120 86,045 70 9,330 6,095 
Rented = Loud ..,.,.......4 . 33,080 30,065 27,895 2,170 28,060 27,885 170 5,020 3,015 

Farm — Agricoles ... 18,005 16,055 15,290 770 15,435 15,430 10 2,570 1,950 
Owned — Possédé . . . 16,140 14,475 13,840 640 13,960 13,955 5 2,180 1,660 
Rented — Loué ........ 1,865 1,580 1,450 130 1,475 1,475 5 385 285 

Yukon and Northwest Territories — Yukon et Territoires du 

Nord-Ouest ,........ éncsoseressree 12,675 8,355 8,175 180 8,355 8,225 135 4,315 4,315 
Owned — Possédé . 4,430 2,700 2,590 115 2,675 2,670 10 1,750 1,725 
Rented — Loué ........,.... 8,245 5,650 5,585 70 5,675 5,545 130 2,565 2,590 
Urban — Régions urbaines ....,..,,....e..eess..soseseses 7,455 6,505 6,420 90 6,485 6,360 125 965 ; 945 
Owned — Possédé .. . 2,685 2,180 2,125 50 2,175 2,175 5 515 510 
Rented — Loué ... 4,760 4,330 4,295 35 4,310 4,190 115 450 440 

10,000- 29,999 .,...,,.............sesssessrrsseneeeee 3,240 3,010 2,970 45 3,000 2,925 75 240 225 
Owned — Possédé . ane . 1,565 1,400 1,370 30 1,395 1,395 5 170 165 
Rented — Loué ........ : o 1,675 1,615 1,595 15 1,605 1,535 75 75 60 

5,000- 9,999 ........ 1,585 1,410 1,395 20 1,400 1,395 10 185 180 

Owned — Possédé .. 450 365 360 5 365 360 _ 85 85 

1,135 1,045 1,035 10 1,040 1,030 10 100 90 

2,625 2,080 2,060 25 2,085 2,050 40 540 540 

670 415 395 20 415 415 - 255 255 

1,950 1,665 1,660 5 1,675 1,635 40 280 285 

Rural — Régions rurales .... 5,215 1,845 1,755 90 1,870 1,860 10 3,350 3,370 

Owned — Possédé .... . 1,740 525 460 60 505 500 - 1,240 1,220 

Rented = Loué .,.,....... 3,480 1,330 1,295 30 1,365 1,355 5 2,115 2,150 

Non-farm — Non agricoles .,........, 5,200 1,840 1,755 90 1,860 1,850 5 3,340 3,360 

Owned — Possédé .. 1,730 515 455 55 500 500 5 1,230 1,210 

Rented — Loué ... 3,475 1,320 1,295 30 1,365 1,355 10 2,115 2,145 
Farm — Agricoles .... 15 10 5 - 
Owned — Possédé 15 5 5 10 
Rented — Loué . - _ 


(1) Refers to the sharing of common facilities by two or more households. — Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus. 
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TABLE 2, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 


Census division 


Division de recensement 


Canada .,.,,.,....,,.......4 esse sreevesee esse 


Owned — Possédé 
Rented — Loué ..... 


Newfoundland — Terre-Neuve ........ 


Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Division No. 1 .. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué . 


Division No. 2 . 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Division No. 
Owned — Possédé , 
Rented — Loué 


3................ 


Gene EEE EEE EEE 


Division No. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ........ 


Division No. 5. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Division No.'6 ...,...,....,,...4...... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .. 


Division No. 7 
Owned — Possédé 
Rented — Loué.. 


Division No. 8 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Division No. 9 .. 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué 


Division No. 10 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué 


Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ...,......... 


Owned — Possédé .....,.......,... 
Rented — Loué ..,,.............. sossssssssssssssesesse 


Kings ........ 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Prince ,.,..,... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Queens .... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Total 


6,034,505 


3,636,925 
2,397,585 


110,440 


88,335 
22,110 


87,235 
35,650 
11,585 


5,780 
5,150 
630 


4,975 
4,610 
375 


5,290 
4,125 
1,165 


9,180 
7,330 
1,845 


8,400 
6,130 
2,265 


9,170 
8,550 
615 


10,555 
9,675 
880 


4,335 
4,030 
300 


5,520 
3,080 
2,445 


27,875 


20,725 
7,160 


4,640 
3,995 
650 


10,265 
7,805 
2,455 


12,970 
8,920 
4,050 


5,794,470 


3,447,800 
2,346,665 


92,230 


71,535 
20,695 


41,565 
30,630 
10,935 


5,070 
4,470 
600 


4,255 
3,915 
345 


4,175 
3,075 
1,106 


8,555 
6,785 
1,765 


7,860 
5,655 
2,205 


6,515 
5,990 
520 


6,750 
6,005 
1785 


2,970 
2,720 
255 


4,525 
2,285 
2,235 


23,985 


17,290 
6,695 


3,485 
2,980 
500 


8,550 
6,285 
2,260 


11,955 
8,020 
3,935 


See footnote(s) at end of Table 2. ~ Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2. 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Water supply 


Alimentation en eau 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


5,592,515 


3,309,815 
2,282,695 


69,095 


50,385 
18,710 


33,950 
24,180 
9,775 


3,015 
2,490 
525 


2,395 
2,110 
285 


3,155 
2,125 
1,030 


6,620 
5,045 
1,575 


7,085 
4,980 
2,105 


3,540 
3,135 
405 


3,735 
3,105 
630 


1,450 
1,250 
205 


4,145 
1,965 
2,180 


22,015 


15,690 
6,325 


3,040 
2,600 
440 


7,670 
5,555 
2,115 


11,295 
7,530 
3,765 


Cold 
only 


Eau 
froide 
seulement 


201,960 
137,990 
63,970 
23,135 


21,150 
1,985 


7,615 
6,455 
1,165 


2,055 


Installations sanitaires 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


Total 


5,584,515 


3,300, 075 
2,284,440 


74,595 


55,885 
18,715 


34,745 
24,985 
9,755 


3,430 
2,895 
535 


2,895 
2,620 
270 


3,405 
2,385 
1,030 


7,140 
5,605 
1,540 


7,255 
5,160 
2,095 


4,500 
4,070 
430 


4,875 
4,215 
660 


2,020 
1,805 
215 


4,335 
2,135 
2,195 


21,350 


15,060 
6,285 


2,895 
2,455 
440 


7,440 
5,335 
2,105 


11,010 
7,275 
3,735 


Exclusive 

use 
Usage 

exclusif 


5,486,395 


3,284,565 


2,201,830 


73,555 


55,515 
18,035 


34,035 
24,770 
9,265 


3,400 
2,875 
525 


2,875 
2,610 
265 


3,395 
2,375 
1,015 


7,060 
5,585 
1,475 


7,180 
5,135 
2,045 


4,460 
4,040 
- 415 


4,835 
4,190 
645 


2,005 
1,795 
210 


4,295 
2,130 
2,170 


20,930 


14,900 
6,030 


2,865 
2,445 
420 


7,305 
5,280 
2,020 


10,770 
7,180 
3,590 


Shared 
use(1) 


Usage 
partagé(1) 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


449,995 
336,850 
113,145 

35,840 


32,450 
3,390 


12,490 
10,660 
1,825 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


240,040 
189,125 
50,910 
18,210 


16,800 
1,415 


5,670 
5,020 
650 


715 
680 


TABLE 2. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — suite 


Census division 


Division de recensement 


Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ..... 


Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué ...... 


Annapolis 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué 


Antigonish 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .... 

Cape Breton ....,... 

Owned — Possédé .. 

Rented — Loué ...... 


Colchester ....... 
Owned — Possédé ........,,., 
Rented — Loué ...... 


Cumberland ....... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .. 


Digby .. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Guysborough .. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ... 


Halifax . 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Hants ....... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Inverneas 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ... 


Kings .. 
Owned — Possédé , 
Rented — Loué ... 


Lunenburg .. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Pictou 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Queens ...... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ... 


Richmond ....... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .... 


Owned — Possédé . 
Rented — Loué .......... 


Hot a 
cold 
Eau 
chaud 
et ea 
froid 


207,505 


190,735 


172, 


147,705 
59,805 


133,780 
56,950 


119, 
52, 
6,130 


5,550 4, 


4,860 4,355 3, 
1,270 1,200 1, 
3,585 3,125 2, 
2,840 2,440 2, 
745 680 
30,055 29,080 25, 
23,940 23,130 20, 
6,115 5,945 5, 
10,755 9,870 9, 
8,020 7,300 6, 
2,740 2,565 2, 
10,025 9,210 8, 
7,910 7,245 6, 
2,110 1,970 1, 
5,505 4,820 4, 
4,770 4,180 3, 
730 640 
3,390 2,370 1, 
3,020 2,095 1, 
375 275 
69,385 66,670 63, 
37,885 35,900 34, 
31,495 30,770 29, 
7,595 6,245 5, 
6,085 5,020 4, 
1,505 1,220 1, 
4,840 4,280 3, 
4,105 3,630 3, 
730 650 
12, 285 11,395 10, 
8,375 7,670 6, 
3,905 3,725 3, 
11,450 9,720 8, 
9,525 8,020 6, 
1,925 1,700 1, 
12,550 11,560 10, 
9,945 9,125 8, 
2,605 2,435 2, 
3,730 3,025 2, 
3,185 2,555 2, 
545 470 
2,930 2,215 1, 
2,640 1,995 1, 
290 220 
4,600 3,800 3, 
3,890 3,180 2, 
715 620 


See footnote(s) at end of Table 2. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2. 


Alimentation en eau 


nd 


e 
ui 
(3 


210 


285 
930 


845 
765 
075 


730 
095 
635 


670 
655 
010 


010 
605 
405 


060 
335 
720 


210 
645 
565 


730 
515 
210 


955 
065 
885 


370 
280 
090 


685 
110 
575 


265 
850 
410 


160 
710 
450 


230 
125 
105 


565 
165 
400 


705 
540 
165 


200 
645 
555 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 


Water supply 


Coid 
only 
Eau 
froide 
seulement 


Bath facilities 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


Exclusive Shared 
use use(1) 
Total - - 
Usage Usage 
exclusif | partagé( 


Installations sanitatres 


1) 


169,555 | 166,295 3,255 
116,650] 115,990 660 
52,895 50,310 2,590 
4,715 4,650 60 
3,660 3,630 30 
1,055 1,030 30 
2,715 2,690 25 
2,075 2,070 10 
635 615 20 
25,200 24,730 460 
20, 265 20,160 105 
4,930 4,570 355 
8,935 8,740 195 
6,520 6,480 40 
2,410 2,260 150 
7,695 7,545 155 
6,030 5,985 50 
1,670 1,560 105 
3,935 3,910 20 
3,385 3,375 5 
550 535 15 
1,670 1,655 15 
1,460 1,455 5 
210 200 5 
64,385 62,780 1,610 
34,195 34,035 155 
30,195 28,740 1,455 
5,155 5,085 75 
4,075 4,045 35 
1,075 1,040 35 
3,560 3,535 20 
3,000 2,995 10 
560 545 15 
10,070 9,965 105 
6,690 6,665 25 
3,380 3,300 75 
7,755 7,585 170 
6,345 6,265 80 
1,415 1,320 90 
10,085 9,890 195 
7,995 7,930 60 
2,095 1,955 135 
2,505 2,465 40 
2,105 2,090 20 
405 380 25 
1,630 1,620 5 
1,465 1,465 5 
160 160 5 
2,980 2,945 30 
2,430 2,415 15 
550 530 20 


No 
installed 
bath or 
shower 


Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 2, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — suite 


I 
Dwellings with running water 


Census division 


Division de recensement 


Nova Scotia — Concluded — Nouvelle-Ecosse — fin: 


Victoria .......s.s.ooosseusenss eee ee er 


Rented — Loué ....... 
Yarmouth ,.,,,,....,..... beeen ee ee ee encee eet eceeneeeee 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


New Brunswick — Nouveau-Brunswick ,...,,,........,.,,.... 


Owned — Possédé ..,.......,..,............ossesssesuns 
Rented — Lou€ .....,..,,...,...... DPENEE TESTÉES IEEE ETES 
Albert ............... 


Qwned — Possédé . 
Rented — Loué ..,,.,..,.. 


Carleton .......,,...... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ...... 


Charlotte ..... te eeeeees 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ....... 


Gloucester ........ 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Kings ..... Dee e eer ese sasnnees 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .,,,.,,.,....: 


Madawaska .,.......... 
Owned — Possédé . 


Rented — Loué ...,,......... sesrsssssssreereeeneseenss 
Northumberland ............... 

Owned — Possédé . 

Rented — Loué ...,.,..,.,..,...4.. bee e eee seeeeeeencaes 


Queens ...,.,,..,....,04 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ....................sesssessrssssmeness . 


Restigouche ........ 
Owned — Possédé 
Rented — Loud .. i... e cece ce cece rece etter tee eneeeseere 


St. John ....,,..,........ssessss 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud .,.....,..,....sss.sssesssssersenesssess 


Sunbury ..........0.00., 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .......... 


Victoria ....... . 
Owned — Possédé 
Rented — Lou€ ,,,,.,.,....+..000u 


Total 


1,995 


1,750 
245 


6,700 
4,930 
1,750 


157,635 


109 ,445 
48,185 


4,205 
3,580 
620 


6,385 
5,000 
1,380 


7,055 
5,585 
1,475 


15,265 
12,360 
2,905 


5,460 
4,775 
690 


8,900 
7,080 
1,820 


7,595 
5,425 
2,175 


11,690 
9,125 
2,565 


3,495 
2,940 
550 


9,240 
6,965 
2,270 


26,850 
11,405 
13,445 


5,035 
2,385 
2,655 


4,850 
3,770 
1,085 


Total 


1,665 


1,465 
200 


6,135 
4,475 
1,660 


145,020 


98,910 
46,115 


3,925 
3,345 
580 


5,650 
4,435 
1,215 


6,170 
4,830 
1,335 


13,085 
10,425 


2,660 


4,610 
4,035 
575 


8,095 
6,425 
1,665 


7,210 
5,100 
2,110 


9,700 
7,350 
2,350 


2,870 
2,430 
435 


8,505 
6,335 
2,170 


24,350 
11,095 
13,255 


4,650 
2,070 
2,580 


4,460 
3,465 
1,000 


See footnote(s) at end of Table 2. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2. 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


1,355 


Alimentation en eau 


1,180 
175 


5,475 
3,985 
1,485 


130,880 


87,910 
42,970 


3,675 
3,120 
555 


5,015 
3,935 
1,080 


5,365 
4,175 
1,190 


10,760 
8,335 
2,425 


3,675 
3,200 
475 


7,215 
5,735 
1,475 


6,310 
4,440 
1,870 


8,455 
6,260 
2,195 


2,325 
1,975 
350 


7,535 
5,545 
1,985 


22,790 
10,520 
12,270 


4,320 
1,795 
2,525 


3,925 
3,035 
885 


Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Water supply 


Cold 
only 
Eau 
froide 
seulement 


Installations sanitaires 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


Total 


1,320 


1,160 
165 


5,260 
3,810 
1,450 


128,650 


+ 86,090 
42,560 


3,630 
3,090 
540 


4,930 
3,840 
1,085 


5,215 
4,040 
1,175 


10,770 
8,370 
2,395 


3,475 
3,020 
455 


7,125 
5,680 
1,445 


5,705 
3,970 
1,735 


8,180 
6,030 
2,145 


2,215 
1,880 
340 


7,390 
5,420 
1,970 


22,800 
10,590 
12,205 


4,295 
1,765 
2,530 


3,770 
2,930 
835 


Exclusive 
use 
Usage 

exclusif 


1,315 


1,155 
165 


5,185 
3,785 
1,400 


126,990 


85,675 
41,315 


3,620 
3,085 
535 


4,880 
3,825 
1,050 


5,155 
4,020 
1,135 


10,640 
8,330 
2,315 


3,455 
3,010 
445 


7,060 
5,655 
1,405 


5,665 
3,955 
1,715 


8,130 
6,015 
2,115 


2,205 
1,880 
330 


7,330 
5,405 
1,925 


22,215 
10,500 
11,720 


4,290 
1,765 
2,525 


3,745 
2,925 
820 


Shared 

use(l} 

Usage 
partagé(1) 


20 


No 
installed 
bath or 
shower 


Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


TABLE 2. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — suite 


Census division 


Division de recensement 


Nouveau-Brunswick — fin: 


New Brunswick — Concluded — 


Westmorland .. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


York ... cesse 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Québec ... 


Owned — Possédé ......... 
Rented — Loué 


Abitibi .. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Argenteuil .......... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ........ 


Arthabaska ..... 
Owned — Possédé ......... 
Rented — Loué ... 


Rented — Loué ...... 
Beauce ..... .. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .. 


Beauharnois ....... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Bellechasse ...... 
Owned — Posaédé 
Rented — Loué .. 


Berthier eee 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ..... 


Bonaventure 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Brome ...... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Chambly ...... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .... 


Champlain .. 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué .... 


Charlovoix-Est ,,,,,..,.e00.ssssseese 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Total 


25,800 
16,990 
8,805 


17,815 
12,070 
5,740 


1,604,785 


761,340 
843,850 


24,820 
14,520 
10,300 


8,605 
5,465 
3,145 


12,640 
7,955 
4,680 


5,800 
4,220 
1,575 


14,625 
11,300 
3,330 


13,670 
7,480 
6,190 


5,215 
4,365 
850 


6,915 
4,825 
2,090 


8,800 
7,450 
1,345 


4,175 
3,025 
1,150 


61,000 
33,090 
27,905 


28,035 
17,360 
10,675 


3,675 
2,480 
1,190 


Dwellings with running water 
Logements avec eau courante 
Water supply 


Alimentation en eau 


Installations sanitaires 


Bath facilities 


Installed 
Cold - 
Total only Baignoire ou douche installée 
Eau Eau 
chaude froide Exclusive Shared 
et eau seulement use use({l) 
froide - - 
Usage Usage 

exclusif | partagé(1) 
24,960 23,725 1,235 23,430 23,115 310 
16,315 15,360 955 15,075 15,000 80 
8,645 8,365 285 8,350 8,120 225 
16,785 15,795 990 15,715. 15,475 240 
11,255 10,470 780 10,385 10,315 65 
5,535 5,325 205 5,330 5,160 170 
1,586,705 | 1,508,520 78,185 | 1,501,365 | 1,481,835 19,530 
748,190 708,405. 39,785 698,225 695,650 2,575 
838,515 800,120 38,400 803,140 786,190 16,955 
23,730 21,940 1,790 21,455 21,150 305 
13,545 12,140 1,415 11,885 11,860 30 
10,180 9,800 375 9,570 9,295 280 
8,370 7,615 750 7,715 7,670 40 
5,290 4,800 490 4,885 4,875 10 
3,075- 2,815 260 2,825 2,795 30 
12,560 12,040 515 11,855 11,710 150 
7,895 7,560 335 7,415 7,400 20 
4,660 4,485 180 4,445 4,315 130 
5,715 5,305 410 5,175 5,130 40 
4,155 3,850 300 3,745 3,740 5 
1,560 1,450 110 1,430 1,395 35 
14,460 13,210 1,245 11,965 11,815 150 
11,145 10,140 1,010 9,115 9,080 30 
3,310 3,075 235 2,855 2,735 125 
13,605 13,030 575 13,020 12,920 95 
7,440 7,190 250 7,185 7,165 20 
6,165 5,840 330 5,835 5,755 80 
5,120 4,440 685 3,980 3,955 20 
4,285 3,735 545 3,360 3,350 10 
840 700 140 620 610 10 
6,825 5,880 945 5,690 5,650 30 
4,755 4,100 655 3,920 3,905 15 
2,070 1,785 285 1,770 1,750 20 
7,930 7,190 730 6,915 6,870 45 
6,670 6,010 660 5,775 5,755 20 
1,260 1,185 75 1,150 1,115 25 
4,070 3,690 375 3,740 3,720 |e 20 
2,945 2,685 260 2,725 2,720 5 
1,125 1,010 110 1,010 1,000 15 
60,860 59,875 990 60,190 59,865 320 
33,010 32,415 590 32,655 32,605 55 
27,855 27,455 405 27,535 27,265 275 
27,715 26,110 1,610 25,805 25,655 150 
17,110 16,095 1,010 15,955 15,925 30 
10,610 10,010 595 9,850 9,730 120 
3,605 3,270 330 3,105 3,075 30 
2,425 2,165 255 2,045 2,035 15 
1,180 1,105 75 1,065 1,045 15 


Sec footnote(s) at end of Table 2. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2, 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 

baignoire 
ni douche 
installée 


2,370 
1,915 
455 


2,095 
1,685 
410 


103,420 


63,115 
40,305 


3,360 
2,635 
725 


895 
580 
315 


780 
540 
235 


620 
475 
150 


2,660 
2,185 
875 


655 
295 
355 


Dvellings 
without 
running 

vater 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 2. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — suite 


Census division 


- Total 
Division de recensement Total 
Québec — Continued — suite: 

Charlevoix-Ouest . 2,830 2,805 
Owned — Possédé 2,135 2,115 
Rented — Loué ,....,..,..... 695 690 

Châteauguay ....,............. 13,260 13,105 
Owned — Possédé . 10,190 10,075 
Rented — Loué ............. eee e en eaee ster eeer eee eee 3,070 3,035 

Chicoutimi ..... cece cece eee ee eee eee beeen eee ence eenee 35,055 34,805 
Owned — Possédé . 19,955 19,765 
Rented — Loud occ cess cece nee ev eee n renee renee eeceuee 15,100 15,040 

Compton ss... 5,200 5,095 
Owned — Possédé 3,780 3,690 
Rented — Loué ., 1,420 1,400 

Deux-Montagnes ........ 13,380 13,195 
Owned — Possédé 9,160 9,015 
Rented — Loué ., 4,220 4,180 

Dorchester ....... 7,225 7,095 
Owned — Possédé 6,060 5,950 
Rented — Loué .,.... 1,165 1,145 

Drummond ...... 00. eee cece cece eee ee ree cern eee e onan ee neee 16,200 16,045 
Owned — Possédé .. 8,765 8,655 
Rented — Loué ... 7,435 7,395 

Frontenac ............... éorsssesenouseus nonssrsssnseres 6,255 6,145 
Owned ~ Possédé ..,,,.,,,.,..,,.....se.sssesccesss 4,675 4,575 
Rented — Loué ...... cece see cece eee tence sees nereeecene 1,580 1,570 

Gaspé-Est ............, nosrecennsssrese mere 8,320 7,085 
Owned — Possédé ... css 6,975 5,880 
Rented — Loud .. cece cece cece eee essssssssoussses 1,340 1,205 

Gasp6-Ouest coccccsccversvsencserces 3,840 3,690 
Owned — Possédé ... 2,765 2,640 
Rented — Loué ..,,,...................4 enressserrsesse 1,070 1,055 

Gatineau .,,,,.,..0.s.oeseseuraesseuss cossssosesseese 13,320 12,495 
Owned — Possédé ... 10,410 9,790 
Rented — Loué ..... 2,910 2,705 

Hull ........................... 28,200 27,960 
Owned — Possédé ... 14,325 14,165 
Rented — Loud .......... esse rt eeeteensenecenaee 13,875 13,800 

Huntingdon ...... . 4,230 3,820 
Owned — Possédé 3,195 2,840 
Rented — Loué ,,.,,.,,....,.. nésssssssss 1,035 975 

Iberville ........ 4,870 4,795 
Owed — Possédé . 3,255 3,205 
Rented — Loué ... 1,620 1,595 

Île-de-Montréal et Île-Jésus ............... énssssosssss 663,805 | 662,335 
Owned — Possédé .......... 195,485 195,165 
Rented — Lou€ ,,.,..,,..:,........... sete eee aeenosoes 468,320 467,170 

Îles-de-1a-Madeleine ...... see e cence eee e een reeeneenes 2,450 2,280 
Owned — Possédé .. 2,235 2,080 
Rented — Loué ..,.. 215 200 

Joliette ................4 12,810 12,685 
Owned — Possédé 7,375 7,285 
Rented — Loué co.cc cece cece cree cue reer snnaevanveeese 5,435 5,395 


See footnote(s) at end of Table 2. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2, 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 


Water supply 


Alimentation en eau 


Bath facilities 


Installations sanitaires 


Installed No 
Hot and Cold - installed 
cold only Baignoire ou douche installée bath or 
- - shower 
Eau Eau - 
chaude froide Exclusive Shared Sans 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide Total - - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
2,520 285 2,235 2,215 25 595 
1,900 220 1,685 1,670 10 450 
625 70 550 540 10 145 
12,640 465 12,715 12,685 30 550 
9,740 330 9,810 9,800 10 375 
2,900 135 2,900 2,885 15 170 
33,690 1,115 32,435 32,190 250 2,620 
19,070 695 18,585 18,520 70 1,365 
14,615 425 13,850 13,670 175 1,250 
4,620 480 4,575 4,550 30 620 
3,375 320 3,330 3,320 10 450 
1,245 160 1,245 1,230 20 175 
12,415 785 12,515 12,480 40 860 
8,480 535 8,580 8,565 15 580 
3,935 285 3,935 3,910 20 285 
6,225 870 5,610 5,580 30 1,615 
5,220 725 4,700 4,685 10 1,365 
1,005 145 915 895 15 255 
15,150 895 15,125 14,920 200 1,080 
8,195 465 8,130 8,105 20 640 
6,960 435 6,995 6,820 185 440 
5,395 745 4,870 4,835 35 1,390 
4,030 550 3,595 3,585 10 1,080 
1,370 195 1,270 1,245 20 310 
5,890 1,200 5,785 5,775 15 2,535 
4,850 1,030 4,735 4,725 5 2,245 
1,045 165 1,050 1,045 10 290 
3,155 540 2,920 2,900 20 915 
2,190 455 1,990 1,990 5 780 
965 90 930 910 20 140 
11,115 1,380 11,110 11,040 70 2,210 
8,730 1,055 8,775 8,750 25 1,635 
2,380 320 2,330 2,290 45 575 
27,155 810 26,680 26,360 320 1,515 
13,765 400 13,685 13,615 70 635 
13,385 415 12,990 12,745 250 885 
3,430 390 3,480 3,460 20 755 
2,560 285 2,610 2,605 10 585 
870 105 865 855 15 165 
4,615 180 4,605 4,575 30 265 
3,075 130 3,060 3,055 5 195 
1,540 50 1,545 1,520 30 75 
643,895 18,435 651,100 640,430 10,670 12,710 
192,905 2,260 | 193,870 192,800 1,070 1,620 
450,990 16,175 457,230 447,635 9,595 11,090 
1,850 430 1,825 1,815 5 625 
1,680 395 1,660 1,655 - 580 
170 30 170 160 5 50 
11,545 1,140 11,590 11,485 100 1,220 
6,815 470 6,740 6,730 15 635 
4,730 665 4,845 4,760 90 585 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 2. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — suite 


Dwellings with running water 


Census division 


Division de recensement 


Québec — Continued — suite: 


Kamouraska .......... 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ... 


Labelle coc ccc ccc cece cee e cece tee oser 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .. 


Lac-St-Jean-Est .......... ss. 
Owned — Poasédé ...,.,.,..., see 
Rented — Loud .,...,,.,..........ssssessss esse 


Lac-St-Jean-Ouest ........ 
Owned — Possédé . 
Rented — Lou€ ,................... 


Laprairie ...,........ 
Owned — Poasédé . 
Rented — Loué ... 


L'Assomption ....... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Lévis ........... Penne eee eee ee eee tees eee 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .... 


L'Islet ...,.....,.,... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .... 


Lotbinière ..,...., 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ........ 


Maskinongé ,...,.,, 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ...... 


Matane ...... énsssssosresss 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ....... 


Matapédia .....,.e,..... so. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ....,.,..,,......se.sssosssresessesssses 


Mégantic ..,........ 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .... 


Missisquoi ...,.,... 

Owned — Possédé . 

Rented — Loud ......4,s.sessesesessosssseussses Srey 
Montcalm ............,.... 


Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Rented — Loué .. 


Total 


5,905 
8,475 
1,430 


7,250 
4,840 
2,410 


9,255 
5,730 
3,525 


11,530 
7,680 
3,850 


15,300 
10,585 
4,715 


14,735 
10,840 
3,900 


15,580 
9,560 
6,015 


5,185 
4,220 
965 


6,155 
5,090 
1,065 


5,255 
3,520 
1,730 


6,695 
4,810 
1,890 


5,420 
4,095 
1,325 


13,720 
9,400 
4,320 


9,000 
5,390 
3,610 


5,650 
4,225 
1,425 


6,145 
4,505 
1,645 


4,640 
3,155 
1,485 


Total 


4,680 
2,355 


9,230 
5,705 
3,520 


11,350 
7,550 
3,800 


15,010 
10,405 
4,600 


14,470 
10,620 
3,845 


15,500 
9,495 
6,005 


5,030 
4,100 
930 


6,050 
5,010 
1,040 


5,020 
3,340 
1,680 


6,570 
4,710 
1,860 


5,255 
3,960 
1,295 


13,630 
9,320 
4,300 


8,830 
5,275 
3,555 


5,460 
4,090 
1,370 


5,995 
4,385 
1,615 


4,600 
3,120 
1,475 


Sec footnote(s) at end of Table 2. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2. 


Alimentation en eau 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


3,995 
2,085 


8,985 
5,545 
3,435 


10,445 
6,905 
3,535 


14,575 
10,155 
4,415 


13,515 
10,020 
3,500 


14,885 
9,175 
5,715 


4,135 
3,370 
765 


5,480 
4,540 
940 


4,300 
2,820 
1,480 


5,805. 
4,150 
1,655 


4,305 
3,245 
1,065 


12,930 
8,880 
4,055 


8,485 
5,050 
3,435 


4,580 
3,455 
1,120 


5,125 
3,690 
1,430 


4,235 
2,880 
1,360 


Logements avec eau courante 
Water supply 


Cold 
only 
Eau 
froide 
seulement 


690 
275 


245 
155 
90 


905 
645 
260 


430 
245 
185 


955 
605 
345 


615 
325 
290 


900 
735 
165 


570 
465 
100 


715 
515 
200 


765 
555 
205 


945 
715 
235 


695 
445 
250 


345 
220 
120 


880 
630 
245 


870 
690 
180 


360 
245 
115 


Bath faci 


Installations sanitaires 


Installed 


lities 


Baignoire ou douche installée 


Total 


4,495 
3,335 
1,160 


6,045 
3,970 
2,070 


8,500 
5,300 
3,200 


9,505 
6,375 
3,135 


14,655 
10,215 
4,445 


13,650 
10,130 
3,520 


14,625 
9,020 
5,605 


3,530 
2,860 
670 


5,170 
4,275 
890 


4,060 
2,625 
1,435 


5,310 
3,785 
1,530 


3,680 
2,750 
930 


12,460 
8,510 
3,945 


8,470 
5,040 
3,430 


4,605 
3,470 
1,130 


4,715 
3,355 
1,360 


4,020 
2,725 
1,295 


Exclusive 

use 
Usage 

exclusif 


4,430 
3,315 
1,115 


6,005 
3,960 
2,045 


8,420 
5,265 
3,150 


9,415 
6,345 
3,070 


14,590 
10,190 
4,400 


13,620 
10,125 
3,500 


14,510 
8,995 
5,515 


3,480 
2,840 
645 


5,135 
4,265 
875 


4,025 
2,610 
1,415 


5,225 
3,760 
1,465 


3,640 
2,735 
910 


12,325 
8,470 
3,850 


8,385 
5,020 
3,370 


4,570 
3,460 
1,110 


4,655 
3,335 
1,315 


3,990 
2,710 
1,280 


Shared 
use(1) 


Usage 
partagé(l) 


No 
installed 
bath or 
shower 

Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


1,405 
1,140 
275 


1,210 
870 
340 


760 
435 
330 


2,030 
1,305 
720 


640 
370 
270 


1,090 
705 
375 


960 
545 
415 


1,655 
1,360 
290 


985 
810 
170 


1,190 
900 
295 


1,385 
1,030 
360 


1,745 
1,345 
395 


1,265 
885 
380 


530 
350 
180 


1,045 
755 
295 


1,435 
1,145 
285 


625 
435 
195 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 2. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — suite 


Census division 


Division de recensement 


—$ 


Québec — Continued — suite: 


Montmorency n° 2 (tle-d' Orléans) seen eweeee ees 
Owned — Possédé ........ sosssosss 
Rented — Loué ....,.,,............,............. 
Napierville ......... 


Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Nicolet .,..,...,.. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Papineau 
Owned — Possédé 
Rented — Loué . 


Pontiac .... 
Qwned — Possédé . 
Rented — Loué 


Portneuf 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Québec ....... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Richelieu 
Owned — Possédé 
Rented — Loué . 


Richmond ..,.............. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Rimouski ... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué . 


Rivitre-du-Loup ... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Rouville ......... 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué 


Saguenay 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


St-Hyacinthe . 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


St-Jean 


St-Maurice 
Owned ~ Possédé 
Rented — Loué 


Shefford 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


See footnote(s) at end of Table 2. — Voir renvoi(s) a la 


— 


Water supply 


Alimentation en eau 


Cold 
only 


Eau 
froide 
seulement 


90 
70 
20 


230 
165 
70 


740 
355 
185 


1,015 
715 
295 


825 
675 
155 


1,150 
785 
360 


5,405 
1,190 
4,215 


930 
535 
400 


560 
310 
250 


995 
700 
290 


845 
565 
280 


210 
130 
85 


1,500 
1,225 
275 


795 
290 
505 


350 
180 
170 


2,015 
790 
1,220 


530 
310 
215 


— 
Hot and 
Total cold 
Total - 

Eau 
chaude 
et eau 
froide 

1,240 1,225 1,130 
935 925 850 
305 300 280 

2,885 2,830 2,600 

2,150 2,100 1,940 
740 730 * 660 

7,090 6,975 6,240 

5,370 5,285 4,725 

1,725 1,695 1,510 

8,090 7,840 6,825 

5,830 5,650 4,935 

2,260 2,190 1,895 

5,015 4,315 3,485 

4,010 3,440 2,770 

1,000 880 720 

12,380 12,230 11,080 

8,595 8,485 7,700 

3,790 3,745 3,385 
113,150 112,710 107,305 
45,805 45,635 44,450 
67,345 67,075 62,855 
12,000 11,850 10,925 

7,225 7,105 6,575 

4,780 4,745 4,345 

9,945 9,860 9,300 

6,045 5,990 5,680 

3,900 3,870 3,620 

14,390 14,205 13,210 

9,155 9,035 8,335 

5,235 5,165 4,875 

8,995 8,860 8,020 

6,080 5,960 5,395 

2,920 2,900 2,625 

7,860 7,815 7,605 

5,390 5,360 5,230 

2,470 2,455 2,375 

23,435 21,535 20,040 
13,660 12,315 11,095 
9,775 9,215 8,940 
13,530 13,410 12,615 
6,425 6,325 6,035 
7,105 7,090 6,580 
11,895 11,785 11,435 
6,105 6,020 5,840 
5,790 5,765 5,595 
28,995 28,805 26,790 
12,895 12,755 11,960 
16,105 16,050 14,830 
16,305 16,165 15,630 
8,875 8,775 8,460 
7,830 7,385 7,170 


fin du tableau 2. 


Baignoir 


Total 


1,115 
845 
270 


2,595 
1,940 
655 


5,900 
8,445 
1,455 


6,770 
4,905 
1,870 


3,470 
2,780 
690 


10,560 
7,335 
3,230 


107,540 
4,450 
63,090 


10,880 
6,525 
4,355 


9,805 
5,690 
3,715 


12,320 
7,595 
4,720 


7,090 
4,685 
2,405 


7,525 
5,175 
2,355 


20,240 
11,305 
8,935 


12,550 
5,955 
6,595 


11,655 
5,870 
5,590 


26,985 
11,955 
15,030 


15,540 
8,400 
7,135 


Logements avec eau courante 


Bath facilities 


Installations sanitaires 


Installed 


e ou douche installée 


Shared 
use(1) 


Exclusive 
use 
Usage 
exclusif 


Usage 
partagé(1) 


1,110 5 
840 5 
265 - 

2,575 15 
1,935 5 
645 10 
5,840 65 
4,825 20 
1,410 40 
6,735 40 
4,890 15 
1,845 25 
3,430 40 
2,765 15 
665 25 
10,485 75 
7,310 25 
3,175 50 
105,575 1,965 
4G 325 130 
61,255 1,835 
10,795 80 
6,510 15 
4,285 65 
9,335 75 
5,670 15 
3,660 55 
11,960 360 
7,570 30 
4,390 330 
7,040 50 
4,675 10 
2,370 35 
7,495 30 
5,170 5 
2,330 25 
19,955 280 
11,275 30 
8,685 250 
12,375 180 
5,940 20 
6,435 160 
11,370 90 
5,865 5 
5,505 80 
26,500 485 
11,925 30 
14,570 455 
15,375 160 
8,375 30 

7,005 135 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings with running water 


Dweilings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 2. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — suite 


RS | 


Census division 


Division de recensement 


Québec — Concluded — fin: 


Sherbrooke ,......... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Soulanges 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .... 


Stanstead ,,,.,.,,.. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ........ 


Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ..... 


Témiscouata 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Terrebonne ...,.,.... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Vaudreuil 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .... 


Verchères ........... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ....... 

Wolfe .,,............ 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ...., 

Yamaska .,,.,,,,.,., 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .. 


Ontario ........ 


Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ... 


Algoma .,......... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Brant ...... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ., 


Bruce ,,,,,.,...... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Cochrane ......... 
Owned — Possédé . . 
Rented — Loué ,,...,.,,..,,,.... 


Dufferin ......... 
Owned — Possédé .....,.,.,... 
Rented — Loué ......., 


Dundas .... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Total 


27,850 
11,815 
16,035 


3,005 
2,200 
805 


9,800 
5,765 
4,030 


13,045 
7,330 
5,710 


4,995 
3,735 
1,255 


36,380 
21,090 
15,290 


9,530 
6,750 
2,775 


8,775 
5,860 
2,910 


3,820 
2,930 
890 


3,715 
2,915 
800 


2,225,490 


1,400, 345 
825,150 


31,540 
22,340 
9,200 


28,225 
20,035 
8,195 


14,185 
11,290 
2,895 


24,545 
15,310 
9,230 


6,115 
4,695 
1,420 


5,040 
3,880 
1,160 


Dwellings with running water 


r 


Logements avec eau courante 
Water supply Bath facilities 
Alimentation en eau Installations sanitaires Dwellings 
without 
running 
Installed No water 
Hot and Cold - installed ~ 
cold only Baignoire ou douche installée bath or | Logements 
Total 
- - shower sans 
Eau Eau - eau 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide Total 7 - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
27,735 26,130 1,605 27,040 26,755 290 810 115 
11, 745 11,385 360 11,485 11,455 30 330 70 
15,990 14,740 1,245 15,550 15,295 255 480 45 
2,940 2,690 250 2,745 2,730 20 255 65 
2,155 1,965 190 2,015 2,005 10 185 50 
790 725 60 730 725 10 70 15 
9,680 9,035 640 9,150 9,095 60 640 120 
5,670 5,365 310 5,385 5,380 5 380 95 
4,005 3,675 330 3,770 3,715 55 265 25 
12,755 12,060 690 11,860 11,545 310 1,190 295 
7,120 6,565 550 6,440 6,395 45 890 210 
5,635 5,495 135 5,410 5,150 265 300 85 
4,870 4,180 695 3,290 3,240 50 1,705 125 
3,635 3,135 490 2,430 2,410 20 1,305 105 
1,240 1,040 200 855 825 30 400 20 
36,000 34,560 1,440 34,750 34,415 340 1,630 385 
20,815 19,965 850 20,125 20,085 35 970 280 
15,185 14,595 590 14,625 14,325 300 665 105 
9,440 9,110 335 9,110 9,090 25 415 90 
6,690 6,445 245 6,450 6,440 10 300 65 
2,760 2,665 95 2,660 2,650 10 115 20 
8,685 8,315 375 8,230 8,200 30 545 85 
5,795 5,550 250 5,500 5,490 10 360 65 
2,890 2,765 125 2,730 2,710 15 185 25 
3,755 3,355 405 3,200 3,175 30 615 60 
2,875 2,570 305 2,440 2,430 15 485 50 
880 790 95 755 740 15 130 10 
3,605 2,965 640 2,780 2,745 35 940 115 
2,820 2,310 515 2,155 2,135 15 760 90 
785 655 125 625 610 15 180 20 
2,179,920] 2,145,600 34,320 | 2,140,620 2,104,320 36,300 84,870 45,565 
1,366,770] 1,340, 805 25,965 | 1,339,090 1,330,850 8,240 61,250 33,570 
813,150 804,790 8,360 801,525 773,470 28,055 23,620 12,000 
30,285 29,360 930 29,330 28,815 515 2,210 1,255 
21,400 20,680 720 20,725 20,625 100 1,615 950 
8,890 8,680 215 8,605 8,185 420 595 310 
27,425 27,075 355 27,065 26,595 470 1,160 805 
19,410 19,135 275 19,180 19,065 120 855 625 
8,015 7,940 75 7,890 7,535 355 305 175 
13,495 12,800 695 . 12,650 12,495 155 1,540 690 
10,715 10,160 560 10,055 10,025 30 1,235 575 
2,785 2,650 135 2,590 2,470 125 300 115 
23,330 22,605 730 22,185 21,700 480 2,360 1,215 
14,400 13,850 550 13,665 13,570 95 1,640 910 
8,930 8,755 175 8,515 8,130 385 715 300 
5,915 5,755 160 5,685 5,640 50 425 “200 
4,525 4,400 125 4,340 4,325 15 355 170 
1,390 1,355 35 1,350 1,310 35 70 30 
4,490 4,270 225 4,075 4,020 55 965 545 
3,455 3,280 175 3,140 3,115 20 740 420 
1,035 990 45 935 895 35 225 125 


See footnote(s) at end of Table 2, — Voir renvoi(s) & la fin du tableau 2. 
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TABLE 2. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — suite 


Census division 


Division de recensement 


Ontario — Continued — suite: 


Durham ceceseesccec ccs ccarvaneersecsseereereeeeeresenens 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .,.. 


Elgin .........,..... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Essex ..,,..... DO eee ee esse ss essere creer a esentoanere 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Owned — Possédé 
Rented — Loué ...ceseccereeccerresrecsrecnecsaceneaes 


GLENgarTY cercaceesccceccsrecrerras eras mar esse esses 
Owned — Possédé 
Rented — Lou€ .. ccc cece cece crete nent eee scene es anes 


Owned ~ Possédé 
Rented — Loué .. 


Grey cossoonnmenreese 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ... 


Haldimand . esse cssececsnecncccccenereseesceresecersare 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .,..,,........s..sesssssssssssesssssese 


Haliburton ...,....4...ssssssssessessessssesrenvessensess 
Owned — Possédé 
Rented — Loud .,.4..,,,....s.ssssossesseseeesessesses 


Halton .... esse cesser seesee sense 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud .,,.,,..........essressenesssessesses 


Hastings ....,,.... 
Owned — Poss 4é 
Rented — Loué ...seeseeeaee 


Huron . corse 
Owned — Possédé 
Rented ~ Loué .... 


Kenora .. 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ......susessessssemesresseseesseseseesse 


Kent .. 
Owned — Possédé 
Rented — Loud 2... cece cece eens cee rcccaserereceeeeeres 


Lambton ,,.,,.,.., 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ..,,,,.,,....s..esssvsocessenenressenss 


Lanark ,.,...... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ...... 


Leeds ..ee cence cece ese sees ccc erc ces sec crea sac ae neseseee 


Owned — Possédé 
Rented — Loud ..,,.,,....ss.ssesssonsesrensosessoususe 


Total 


13,280 
10,320 
2,965 


19,600 
14,295 
5,305 


88,000 
62,935 
25,070 


29,315 
16,145 
13,175 


4,970 
3,880 
1,085 


7,170 
5,265 
1,905 


20,410 
15,820 
4,595 


9,255 
7,070 
2,185 


2,865 
2,405 
465 


$1,775 
36,680 
15,090 


28,450 
19,025 
9,430 


15,665 
12,160 
3,500 


13,750 
9,640 
4,110 


29,630 
21,480 
8,150 


33,070 
24,500 
8,570 


12,160 
8,610 
3,545 


14,865 
10,440 
4,420 


Total 


12,815 
9,950 
2,860 


19,080 
13,910 
5,170 


87,390 
62,545 
28,845 


28,050 
15,225 
12,820 


4,380 
3,430 
955 


6,655 
4,880 
1,775 


19,515 
15,090 
4,425 


8,615 
6,550 
2,070 


2,575 
2,170 
405 


51,540 
36,525 
15,010 


26,195 
17,290 
8,905 


15,300 
11,865 
3,435 


10,875 
7,325 
3,545 


29,120 
21,145 
7,975 


32,365 
23,940 
8,425 


11,100 
7,770 
3,330 


13,910 
9,750 
4,160 


See footnote(s) at end of Table 2. — Voir renvoi(s} à la fin du tableau 2. 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


12,495 
9,710 
2,785 


18,590 
13,555 
5,035 


86,450 
61,890 
24,560 


27,525 
14,825 
12,700 


3,980 
3,125 
855 


6,360 
4,660 
1,700 


18,720 
14,410 
4,305 


8,325 
6,325 
2,000 


2,280 
1,940 
345 


$1,225 
36,295 
14,925 


25,025 
16,375 
8,650 


14,880 
11,515 
3,365 


10,450 
7,035 
3,415 


28,430 
20,680 
7,745 


31,825 
23,500 
8,320 


10,695 
7,460 
3,235 


13,505 
9,435 
4,065 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Water supply 


Alimentation en eau 


Cold 
only 
Eau 
froide 
seulement 


Installations sanitaires 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


12,420 
9,685 
2,735 


18,545 
13,540 
5,000 


86,450 
61,955 
24,495 


27,365 
14,730 
12,635 


3,885 
3,055 
835 


6,200 
4,550 
1,645 


18,550 
14,330 
4,215 


8,285 
6,305 
1,980 


2,245 
1,910 
335 


51,285 
36,385 
14,905 


24,720 
16,225 
8,490 


14,790 
11,455 
3,340 


10,300 
6,950 
3,350 


28,420 
20,695 
7,725 


31,815 
23,525 
8,285 


10,520 
7,345 
3,175 


13,200 
9,225 
3,980 


Exclusive 

use 
Usage 

exclusif 


12,320 
9,650 
2,670 


18,365 
13,485 
4,885 


85,460 
61,765 
23,695 


26,930 
14,650 
12,280 


3,860 
3,045 
820 


6,105 
4,515 
1,590 


18,280 
14,255 
4,030 


8,135 
6,220 
1,910 


2,220 
1,900 
325 


51,010 
36,335 
14,675 


24,340 
16,120 
8,225 


14,690 
11,425 
3,265 


10,150 
6,935 
3,220 


28,105 
20,635 
7,470 


31,570 
23,475 
8,095 


10,385 
7,295 
3,085 


13,060 
9,175 
3,880 


Shared 

use(1) 

Usage 
partagé(1) 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


TABLE 2. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 -— suite 


Dwellings with running water 
Logements avec eau courante 
Water supply Bath facilities 
Alimentation en eau Installations sanitaires Dwellings 
without 
running 
Census division Installed No water 
- Total Hot and . Cold - installed -~ 
Division de recensement Total cold only Baignoire ou douche installée bath or Logements 
- - shower sans 
Eau Eau - eau 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide Total - - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
Ontario = Continued — suite: 
Lennox & Addington ......... 7,895 6,780 6,435 6,225 6,095 
Owned — Possédé . . . 6,000 5,190 4,910 275 4,755 4,705 50 1,255 815 
Rented — Loué ......... . . 1,890 1,590 1,525 65 1,475 1,395 80 415 295 
Manitoulin ......... . 2,940 2,220 2,035 185 1,965 1,940 20 980 720 
Owned — Possédé ... 2,375 1,800 1,640 160 1,580 1,570 10 790 575 
Rented — Loué ..... 570 420 395 25 380 370 10 185 150 
85,300 84,395 83,625 765 83,700 82,515 1,180 1,600 910 
51,725 51,070 50,470 600 50,565 50,385 185 1,160 660 
33,575 33,325 33,155 165 33,135 32,135 1,000 440 255 
Muskoka(2) ........,.. 9,790 9,150 8,485 |. 665 8,455 8,385 75 1,335 640 
Owned — Possédé ... . . 7,710 7,220 6,670 550 6,665 6,645 25 1,050 490 
Rented — Loué .......... ou... 2,075 1,930 1,810 120 ‘1,790 1,740 50 285 150 
Niagara(3) .......... 100,895 100,025 99,105 925 99,280 98,295 985 1,615 870 
Owned — Possédé ...... 73,230 72,610 71,880 725 72,110 71,850 260 1,120 625 
Rented — Loué ....... as ve. 27,665 27,420 27,220 195 27,170 26,445 725 495 245 
Nipissing ...... nee 20,275 19,480 18,700 785 18,355 18,155 200 1,920 790 
Owned — Possédé . 13,405 12,835 12,240 595 12,070 12,025 45 1,335 570 
Rented ~ Loué ... 6,870 6,650 6,460 190 6, 285 6,130 155 585 220 
Norfolk .....,...,.,.,,,4, 16,075 15,465 15,020 445 14,795 14,655 145 1,280 615 
Owned — Possédé . 11,440 11,010 10,700 310 10,565 10,525 45 875 425 
Rented — Loué ........... 4,640 4,450 4,320 135 4,225 4,130 100 410 185 
Northumberland .,.,..,,,,........ See e eee eee nneeeeeanenes 14,090 13,265 12,710 560 12,575 12,400 180 1,515 830 
Owned — Possédé 10,405 9,760 9,335 425 9,270 9,220 40 1,135 640 
Rented — Loué .. 3,690 3,500 3,365 135 3,310 3,175 135 380 185 
Ontario woe e cece eee cent e erent nee tn ees eesrereueeaee 584,080 53,225 52,555 665 52,605 52,035 570 1,475 855 
Owned — Possédé . . 39,235 38,640 38,110 530 38,205 38,095 110 1,030 595 
Rented — Loué .. 14,840 14,580 14,445 140 14,395 13,940 455 445 255 
Ottawa — Carleton(4) ........ nner e eee eee eer eeeeenee 137,225 136,260 135,380 880 135,450 133,510 1,940 1,780 965 
Owned — Pogsédé .., 68,225 67,695 67,145 550 67,195 66,985 205 1,030 530 
Rented — Loué .... 69,005 68,570 68,235 330 68,255 66,520 1,740 750 440 
Oxford ......... a 23,310 23,055 22,645 410 22,585 22,305 285 720 255 
Owned — Possédé 16,930 16,755 16,440 310 16,415 16,315 95 520 175 
Rented — Loué . 6,380 6,300 6,205 100 6,175 5,990 190 205 80 
Parry Sound ......,.,,,,..,.....0..e.sessessssusssusenss 9,080 8,055 7,195 860 7,105 7,060 45 1,980 1,030 
Owned — Possédé ,,......,..... eben teen eee erennnene 7,245 6,435 5,745 685 5,695 5,680 20 1,545 810 
Rented — Loud ..,.,..,,,,44.,, 44e ss ose 1,840 1,615 1,445 175 1,405 1,380 25 435 225 
Peel .,,.,...... see e teeter eeeeeerene ree re 69,790 69,500 69,130 370 69,260 68,760 495 530 290 
Owned — Possédé 46,595 46,435 46,155 280 46,270 46,190. 85 320 155 
Rented — Loud ..iceee cee n cect ese cesencceeeeseceneeas 23,195 23,060 22,975 90 22,990 22,570 415 210 135 
Perth ,.,,,,,,,, 44e esse nate eee ee eset eeeenae 18,550 18, 265 17,800 465 17,700 17,510 195 845 280 
Owned — Possédé . soso esse 13,850 13,615 13,225 390 13,155 13,100 55 690 235 
Rented — Loué ,,,,,,,,,,,,....,,... essosessnsseceosnsee 4,700 4,655 4,575 75 4,550 4,410 140 150 45 
Petérborough ...,,......... nus. . . 25,755 24, 845 24,290 555 24,125 23,760 365 1,630 905 
Owned — Possédé ....... see 18,810 18,120 17,685 435 17,560 17,480 75 1,255 690 
Rented — Loué ,..,,.... 6,945 6,730 6,610 125 6,565 6,280 285 380 220 
Prescott ,,,,..,,.., 7,135 6,730 6,080 655 5,925 5,875 50 1,210 405 
Owned — Possédé 5,115 4,800 4,350 450 4,260 4,240 20 850 310 
Rented — Loué .. 2,025 1,930 1,730 205 1,660 1,635 25 365 90 
Prince Edward ..... 6,080 5,420 5,095 320 4,965 4,875 85 1,120 665 
Owned — Possédé . . 4,525 4,075 3,835 240 3,735 3,700 40 790 455 
Rented —,Loué ....,.,...,. . . 1,555 1,345 1,260 85 1,220 1,180 50 335 210 


See footnote(s) at end of Table 2. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2, 
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TABLE 2, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — suite 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Water supply Bath facilities 
n ~ Dwellings 
Alimentation en eau Installations sanitaires without 
: running 
Census division Installed No water 
- Total Hot and Cold - installed - 
Division de recensement Total cold only Baignoire ou douche installée bath or | Logements 
ota - - shower sans 
Eau Eau - eau 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide - - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif } partagé(1) 
Ontario — Concluded — fin: 

Rainy River ..... 6,935 5,945 5,725 225 5,720 5,635 85 1,215 990 
Owned — Possédé 5,295 4,460 4,275 185 4,280 4,270 15 1,010 835 
Rented — Loud ...cscecsecrncecccnccener sess aaressesens 1,640 1,485 1,450 35 1,435 1,370 65 205 155 

Renfrew ...,,..,...4 . 24,100 21,890 20,765 1,125 20,425 20,160 270 3,670 2,210 
Qwned — Possédé .. . 16,810 15,020 14,115 900 13,920 13, 840 80 2,890 1,790 
Rented — Lou cc csseeccccccecnccccccncnacccasseesccece 7,285 6,865 6,650 215 6,510 6,315 190 780 420 

Russell ......... 3,905 3,750 3,470 280 3,340 3,310 35 565 150 
Owned — Possédé 3,135 3,000 2,785 215 2,700 2,685 15 430 130 
Rented — Loué .......ssssssesesseeesssesreeseceeneeee 770 750 685 65 640 625 20 130 20 

Simcoe pee cece een e essence ees ces ceeneseneceereeeserecs 48,780 47,470 45,965 1,505 45,820 45,215 605 2,955 1,310 
Owned — Possédé 35,305 34,360 33,180 1,180 33,150 33,020 130 2,150 940 
Rented — Loué ,.,,.,.sssssseneeosssencessseeecee 13,475 13,105 12,780 330 12,670 12,195 475 805 365 

Stormont ......sscsoosssesonessessseeesssernenessreneeese 16,730 16,145 15,670 475 15,345 15,200 145 1,385 590 
Owned — Possédé 10,505 10,045 9,715 335 9,545 9,510 40 960 460 
Rented — Loud ...,....s..srsssssvesesseesseseseessesse 6,225 6,095 5,955 140 5,795 5,685 d 105 430 125 

Sudbury sos essssonomses sons someone eseneessssseuere 49,715 48,560 47,040 1,515 46,010 44,730 1,280 3,700 1,155 
Owned — Poseédé ... 29,615 28,860 27,860 1,000 27,595 27,285 305 2,020 755 
Rented — Loud ,,....ssssseessnesessseseesesssseessese 20,095 19,700 19,180 520 18,420 17,445 975 1,680 400 

Thunder Bay ....ccccencccccccrsecccerevercscrsssssesenes 40,925 38,960 37,960 1,005 37,490 36,635 855 3,430 1,965 
Owned — Possédé vee 29,570 28,115 27,310 805 26,995 26,855 135 2,570 1,455 
Rented — Loué .. 11,355 10,845 10,650 200 10,500 9,775 720 860 505 

13,065 12,245 11,680 560 11,525 11,255 275 1,535 825 
Owned — Possédé 8,675 8,015 7,550 465 7,495 7,435 60 1,180 655 
Rented — Loué .. 4,390 4,225 4,130 95 4,035 3,815 215 355 170 

Toronto(5) ..cccccececccccvccccccccnvccnresesuasacasases 629,270 627,410 625,100 2,310 626,260] 610,020 16,240 3,005 1,860 
Owned — Possédé 320,765 320,050 318,395 1,655 319,155 315,325 3,835 1,605 710 
Rented — Loué ., 308,505 307,355 306,705 655 307,100 294,700 12,405 1,405 1,145 

Victoria ceccecne en es sense eee esneenenssseeeneessersennee 10,625 9,885 9,420 465 9,395 9,305 90 1,230 740 
Owned — Possédé 8,320 7,725 7,330 395 7,320 7,300 25 995 595 
Rented — Loué .. 2,305 2,160 2,090 70 2,075 2,010 70 230 145 

Waterloo ........sesssssosesesssrnsemeses osseuse 73,630 73,115 72,150 965 72,280 71,275 1,005 1,345 510 
Owned — Possédé 45,570 45,200 44,530 670 44,645 44,385 265 925 370 
Rented — Loué .. 28,055 27,915 27,625 295 27,635 26,890 740 420 140 

Wellington ..,......ssssscsscsssssesessssesvenesseseese 31,285 30,875 30,285 595 30,165 29,770 400 1,120 410 
Owned — Possédé 21,885 21,560 21,105 455 21,065 20,960 110 815 325 
Rented — Loud ......ssssssscsnenseneseneseosssersesess 9,400 9,310 9,180 130 9,100 8,805 295 300 85° 

Wentworth .csccccsecesscccencernesssssccnssessessceseses 119,660 119,085 118,240 845 118,465 116,370 2,095 1,195 580 
Owned — Possédé ..... oe en naaeererenes 74,800 74,415 73,835 585 74,005 73,560 440 800 390 
Rented ~ Loud ...sceceeccescssvccsensnsancssceceessees 44,860 44,670 44,410 260 44,465 42,810 1,655 395 190 

York(6) ... ecceccc cre cccce secre nsen sees esnaaseeeaees 44,720 44,025 43,250 775 43,310 43,080 230 1,410 695 
Owned — Possédé 35,060 34,610 34,050 560 34,165 34,105 60 895 445 
Rented — LOU .......e..esersereesenssemenessenosesss 9,660 9,415 9,200 215 9,145 8,970 175 515 250 

Manitoba ..,.,. cc essere cccseeenscncrenenaascesaserereseee 288,370 259,455 254,780 4,675 253,795 246,655 7,140 34,575 28,915 
Owned — Posnédé 2... ccc cece cc ccecccenccncerercerecseee 190,585 167,315 163,410 3,905 162,395 161,740 655 28,190 23,270 
Rented ~ Loud .,.,,..essesenssssnoenensmssneeesesses 97,790 92,140 91,370 770 91,395 84,910 6,490 6,385 5,645 

Division No. 1 vsccsecessccsnccnscnccccccnnecsessenecees 7,265 6,225 5,880 350 5,570 5,530 40 1,700 1,040 
Owned — Possédé aes 6,040 5,170 4,880 290 4,620 4,610 5 1,420 870 
Rented ~ Loud wecsencccscceesancceccnaancecencavcccses 1,225 1,055 1,000 60 950 920 30 275 170 

Division No. 2 sccccceccccccccrccscccrecceneresseccssene 9,145 7,710 7,360 355 7,255 7,230 25 1,890, 1,435 
Owned — Possédé ... eee 7,545 6,360 6,055 305 5,985 5,985 5 1,565 1,190 
Rented — Loué ..... vs. 1,595 1,350 1,305 45 1,270 1,250 20 330 245 


See footnote(s) at end of Table 2, — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2. 


TABLE 2. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 ~ Continued 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — suite 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Water supply Bath facilities 
Alimentation en_ eau Installations sanitaires Dwellings 
without 
running 
Census division Installed No water 
- Total Hot and Cold - installed - 
Division de recensement Total cold only Baignoire ou douche installée bath or | Logements 
- - shower sans 
Eau Eau - eau 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use(1} baignoire 
froide - - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
Manitoba — Continued — suite: 

Divigion No. 3 .....,,.......,...4ssseseessecssesesse 5,515 4,565 4,345 4,225 1,285 955 
Owned — Possédé . 4,585 3,820 3,630 190 3,550 3,540 5 1,030 760 
Rented — Loué .,..,,.,..,.....sesseescoesesseseuusese 930 740 710 30 675 670 5 255 195 

Division No. 4... 3,880 3,305 3, 180 120 3,135 3,120 15 745 575 
Owned — Possédé 3,210 2,760 2,655 100 2,615 2,610 5 600 460 
Rented — Loué .. 665 545 525 20 515 510 10 145 120 

Division No, 5 ,.,........,......4ece.seesssssessuesese 9,150 7,125 6,795 335 6,605 6,555 50 2,550 2,025 
Owned — Possédé rss 7,470 5,825 5,525 300 5,385 5,380 10 2,085 1,650 
Rented — Loué .........,....sssssssses vee 1,685 1,305 1,275 35 1,215 1,175 40 465 375 

Division No. 6 ...........,..,..,..,...,.......4.e.... 7,605 6,655 6,475 180 6,340 6,215 130 1,265 950 
Owned — Possédé . 5,360 4,620 4,485 140 4,385 4,370 10 -980 740 
Rented + Loué ....... see see 2,245 2,035 1,990 45 1,960 1,845 115 280 205 

Division No, 7... 15,375 14, 560 14, 225 330 14,130 13, 790 340 1,245 815 
Owned — Possédé 10,470 9,830 9,550 285 9,455 9,415 40 1,015 640 
Rented — Loué ........ 4,910 4,725 4,680 50 4,670 4,370 300 235 185 

, 

Division No. 8 .... 5,245 4,430 4,235 195 4,170 4,150 25 1,065 810 
Owned — Possédé 4,170 3,485 3,315 165 3,270 3,265 5 895 690 
Rented — Loué ...... 1,070 945 915 30 900 885 20 170 125 

Division No. 9 ..,,.,,......,.....4....0 te eeeeeeee 3,135 2,465 2,330 130 2,260 2,255 5 875 670 
Owned — Possédé . 2,650 2,105 2,000 105 1,940 1,940 ~ 715 + 545 
Rented — Loué . 485 360 335 25 320 320 5 160 125 

Division No. 10 ........,,.,..,,....,,.,...sssssssss.s 5,430 4,070 3,895 170 3,870 3,810 60 1,565 1,360 
Owned — Possédé . 4,365 3, 230 3,085 150 3,060 3,050 10 1,305 1,135 
Rented — Loué ..................4.. tena n eee eerennnnee 1,060 835 815 25 810 760 50 255 225 

Division No. 11 .......... 3,415 2,000 1,895 105 1,895 1,890 - 1,525 1,415 
Owned — Possédé ... oe 2,890 1,690 1,600 90 1,610 1,610 5 1, 285 1,200 
Rented — Loud .......,........sssesssssesesses 525 310 295 15 280 285 - 240 215 

Division No. 12 ., 6,905 3,880 3,575 305 3,440 3,430 15 3,460 3,030 
Owned — Possédé . 5,545 2,990 2,720 270 2,610 2,610 - 2,935 2,560 
Rented — Loud .,.,,.,,,.,.,,......sccesesssssssesesse 1,360 890 850 35 835 825 10 $20 470 

Division No, 13 ... 3,445 2,560 2,465 95 2,455 2,440 20 990 880 
Owned — Possédé . 2,865 2,115 2,030 85 2,030 2,020 5 835 745 
Rented = Loué wo. cece ence cece eee e teen ennee snnsnssee 580 450 435 10 430 420 15 155 135 

1,715 1,070 985 85 1,015 1,000 15 700 650 
1,380 835 765 70 795 795 5 585 550 
335 235 220 15 220 205 10 110 100 

Division No, 15 ........ 3,875 2,505 2,385 125 2,380 2,345 35 1,500 1,370 
Owned — Possédé .. 3,175 2,055 1,940 115 1,940 1,935 10 1,235 1,120 
Rented — Loué .... 700 450 440 10 440 415 25 265 255 

Division No. 16 .. 15,800 11,775 11,670 105 11,750 11,325 430 4,045 4,025 
Owned — Possédé 9,015 5,655 5,575 75 5,650 5,605 45 3,365 3,360 
Rented — Loué .... 6,780 6,115 6,090 30 6,100 5,720 380 680 665 

Division No. 17 ...., 6,260 4,845 4,640 205 4,665 4,555 105 1,595 1,415 
Owned — Possédé . + . 4,895 3,680 3,505 180 3,515 3,500 10 1,385 1,215 
Rented — Loué ,,,,,,.,,,,44..,.e0e4seseeseeesreuueres 1,365 1,165 1,135 30 1,150 1,055 95 215 200 

Division No. 18 ..,.............,.....,................, 3,560 1,120 1,020 100 1,010 1,010 5 2,550 2,435 
Owned — Possédé 3,125 980 885 90 880 875 5 2,250 2,150 
Rented — Loué ..,.,...,.,,,.............. sense 430 145 130 10 130 130 - 300 285 

Division No. 19... 5,175 3,435 3,120 310 2,985 2,965 15 2,190 1,740 
Owned — Possédé .. 3,440 2,195 1,935 260 1,835 1,830 5 1,605 1, 245 
Rented — Loué ...... . sees 1,735 1,240 1,185 50 1,145 1,130 15 590 500 


See footnote(s) at end of Table 2. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2. 
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TABLE 2, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — suite 


T— 


Census division 


Division de recensement 


Manitoba — Concluded — fin: 


Division No. 20 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Saskatchewan .....,..,..... 


Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .. 


Division No. 1 .. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ,.,....................... 


Division No. 2 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué 


Division No. 3 ...... 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ....... 


Division No. 4 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué 


Division No. 5 ............ vessessesreesseesesesee vus... 
Owned — Possédé .............. bane renee teen e ween ene 
Rented — Loué ....,.,.......... tee eevee rs . 


Division No. 6 ... 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué . 


Division No. 7 ... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ......... 


Division No. 8 .............. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Division No. 9 .. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Division No. 10 .... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Division No. 11 ... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Division No. 12 . 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Division No. 13 ......,...........,.............., sos. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ... 


Division No. 14 
Owned — Possédé 
Rented — Loué . 


Division No. 15 ......... 
Ouned — Possédé 
Rented — Loué ...... 


Total 


166,480 
98,375 
68,110 


267,565 


194,535 
73,035 


22,080 
16,775 
5,305 


Hot and 

Total cold 

Eau 

- Chaude 

et eau 

froide 
165,160 164,310 
97,920 97,270 
67,245 67,035 
223,710 216,125 
157,745 151,325 
65,960 64,795 
8,735 8,455 
6,885 6,635 
1,850 1,825 
7,200 6,920 
5,495 5,255 
1,705 1,665 
5,680 5,360 
4,645 4,380 
1,035 980 
3,920 3,655 
3,135 2,925 
785 730 
9,910 9,430 
8,050 7,625 
1,865 1,805 
49,835 49,115 
31,930 31,335 
17,905 17,780 
14,690 14,305 
10,040 9,730 
4,645 4,570 
10,505 10,240 
7,500 7,280 
3,005 2,960 
9,685 9,045 
7,270 6,710 
2,415 2,335 
5,320 4,965 
4,485 4,180 
835 790 
44,735 44,255 
27,925 27,530 
16,815 16,725 
5,525 5,200 
4,475 4,195 
1,050 1,000 
6,920 6,645 
5,420 5,195 
1,495 1,455 
9,735 8,830 
7,580 6,820 
2,155 2,015 
16,835 16,010 
12,305 11,595 
4,530 4,415 


See footnote(s) at end of Table 2. — Voir renvoi(s) a la fin du tableau 2. 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Water supply 


Alimentation en eau 


Cold 
only 


Eau 
froide 
seulement 


Bath facilities 


Installations sanitaires 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


164,645 
97,275 
67,370 


216,870 


151,600 
65,275 


8,460 
6,655 
1,805 


6,845 
5,185 
1,660 


5,300 
4,320 
980 


3,630 
2,905 
725 


9,575 
7,765 
1,810 


49,395 
31,360 
18,035 


14,310 
9,700 
4,610 


10,150 
7,205 
2,945 


9,160 
6,820 
2,340 


5,075 
4,280 
795 


44,455 


Exclusive 
use 
Usage 

exclusif 


158,835 
96,810 
62,025 


211,480 


151,100 
60,380 


8,385 
6,645 
1,745 


6,745 
5,175 
1,575 


5,275 
4,310 
970 


3,555 
2,895 
655 


9,865 
7,750 
1,715 


47,590 
31,260 
16,330 


13,885 
9,665 
4,220 


9,975 
7,175 
2,800 


9,010 
6,795 
2,215 


5,035 
4,265 
765 


42,855 
27,435 
15,415 


5,145 
4,185 
965 


6,555 
5,175 
1,385 


8,775 
6,845 
1,930 


15,625 
11,530 
4,090 


partagé(1) 


Shared 
use(1) 


Usage 


No 
installed 
bath or 
shower 


Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


42,935 
7,760 


1,835 
1,485 
350 


1,675 
1,385 
290 


1,375 
1,180 
195 


1,005 
820 
190 


3,540 
3,120 
425 


3,055 
2,415 
640 


1,775 
1,415 
360 


1,440 
1,140 
300 


5,110 
4,510 
595 


3,230 
2,895 
335 


1,890 
1,470 
425 


1,915 
1,610 
300 


1,550 
1,270 
280 


5,530 
4,745 
785 


6,055 
5,190 
865 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 2. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2, Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — suite 


Census division 


Division de recensement 


Saskatchewan ~ Concluded — fin: 


Division No, 16 .,..,,.,,..,......,.4..eessscssssossonese 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ....,,.,,.,,, 


Division No, 17 ,..,.....sseceseeeesressneneseesoneee 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ,...,.,......s ccc r ere ee cece nee neneereee 


Division No, 18 ....,,.....,............ esse 


Owned — Posaédé ...... ee ee rrr ray 
Rented — Loud 2... cc cece c eee cece eee neeereeseeseraee 
Alberta Maa sesereceseeresreeuessses 
Owned — Possédé ,,.,..,..,,......,............. ons 
Rented — Loué .......,,..,..........ssssssesseeseccss 


Division No, 1 .........,..,...... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Division No. 2 .... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Division No. 3 ...... 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué 2... ce cece cece ect cet eer ececeneterseeees 


Division No. 4 ,,,.,,,,,,.,,,,4..sssossseesoseessree 
Owned — Possédé ...... 
Rented — Loud .........,..........ss.ss.e 


Division No. 5 .c.escccccccerrccescccesscetcccesersecoes 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ,..,....,....,..,. 


Division No, 6 ,..,..,.,.,,..,.........4ssscsucosruss 
Owned — Posgédé .....,,,,..,,,..,.4esssusoosssus . 
Rented — Loué ... cece e eect ec eee c cere nance ruses eenneees 

Division No, 7 ,,.,..,,,......4sseessessseceessrsesee 
Owned — Possédé . 

Rented — Loué ,,,.,............... sssrnssns 


Division No, 8 ...,...,....,..,,,,.,.,..,.44. 
Owned — Possédé . 


Rented — Loué ,.,...,,........ecsscces between ee tees 
Division No. 9 siccsccccecccetecesneeseencesenserenenees 

Owned — Possédé . 

Rented — Loué ,,.,..,,,.......... 


Diviaion No. 10 ...,,...,,.... 4... cusessoeess 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .... 


Diviston No, 11 .,...,..,..,,.......sscsecssesssressuss 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ....,....,....,..essessseseesereseeseses 


Division No. 12 ....... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ..... cece cece cers ce ne reeeenerrreessenes 


Division No. 13 .. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .,,,,,,,,,,,..s..sssveseseessessescseee 


11,340 
8,895 
2,445 


7,685 
6,145 
1,540 


4,490 
3,280 
1,205 


464,615 


296,710 
167,905 


11,685 
8,655 
3,025 


24,455 
17,240 
7,220 


7,685 
5,765 
1,920 


3,680 
2,840 
845 


9,605 
6,970 
2,640 


133,465 
78,210 
55,260 


10,660 
8,305 
2,355 


23,440 
16,765 
6,680 


5,805 
3,815 
1,995 


19,120 
15,310 
3,810 


160,385 
92,320 
68,065 


12,875 
8,810 
4,065 


12,265 
10,140 
2,125 


7,610 
5,640 
1,970 


4,930 
3,890 
1,035 


1,950 


1,090 
860 


430,055 


269,380 
160,675 


11,355 
8,395 
2,960 


23,280 
16,460 
6,820 


6,845 
5,105 
1,740 


3,130 
2,395 
740 


8,760 
6,370 
2,390 


131,860 
77,455 
54,405 


9,490 
7,370 
2,120 


21,245 
15,005 
6,235 


5,320 
3,460 
1,865 


14,985 
11,745 
3,245 


155,795 
89,130 
66,665 


8,610 
5,195 
3,410 


8,320 
6,740 
1,580 


See footnote(s) at end of Table 2. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2. 


Alimentation en eau 


Hot and 


cold 


Eau 


chaude 
et eau 
froide 


422,015 


263,040 
158,975 


11,175 
8,250 
2,925 


22,710 
16,040 
6,670 


6,620 
4,940 
1,675 


3,015 
2,290 
720 


8,310 
6,020 
2,290 


131,005 
76,865 
54,140 


9,155 
7,105 
2,050 


20,525 
14,430 
6,095 


5,090 
3,295 
1,795 


14,265 
11,135 
3,135 


154,480 
88,150 
66,330 


8,215 
4,865 
3,355 


7,580 
6,085 
1,500 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Water supply 


Cold 
only 


Eau 


froide 
seulement 


Installations sanitaires 


Bath facilities 


Installed No 
~ installed 
Baignoire ou douche installée bath or 
shower 
Exclusive Shared Sans 
use use(1) baignoire 
- - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
7,215 7,075 145 4,120 
5,300 5,280 25 3,590 
1,915 1,795 120 535 
4,710 4,670 40 2,970 
3,720 3,710 15 2,425 
990 960 30 545 
1,875 1,850 25 2,615 
1,020 1,010 10 2,260 
855 840 15 355 
422,620 411,785 10,835 41,995 
262,995 262,085 905 33,715 
159,625 149,700 9,925 8,285 
11,130 10,975 150 555 
8,205 8,180 25 460 
2,930 2,800 130 100 
22,590 22,050 540 1,860 
15,930 15,875 60 1,305 
6,660 6,180 480 555 
6,620 6,500 115 1,065 
4,945 4,930 20 820 
1,670 1,580 95 245 
2,990 2,980 10 685 
2,290 2,285 5 550 
705 695 5 135 
8,200 8,070 135 * 1,405 
5,930 5,910 20 1,040 
2,275 2,155 115 360 
131,585 127,620 3,965 1,885 
77,035 76,730 300 1,175 
54,550 50,890 3,665 705 
9,070 9,005 65 1,590 
7,030 7,015 10 1,280 
2,040 1,985 55 315 
20,440 20,150 295 3,000 
14,350 14,305 40 2,415 
6,095 5,840 250 585 
5,025 4,975 55 780 
3,270 3,255 10 545 
1,760 1,715 40 235 
14,270 14,080 190 4,850 
11,135 11,105 30 4,170 
3,130 2,975 155 680 
155,000 150,110 4,890 5,390 
88,310 87,985 320 4,005 
66,690 62,125 4,560 1,375 
8,195 8,115 75 4,680 
4,845 4,825 15 3,965 
3,350 3,290 60 715 
7,550 7,480 70 4,710 
6,075 6,055 20 4,065 
1,480 1,425 50 645 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


TABLE 2. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — suite 


Dwellings with running water 
Logements avec eau courante 
: Water supply Bath facilities 
_ - Dwellings 
Alimentation en eau Installations sanitaires without 
running 
Census division Installed No water 
- Total Hot and | Cold - installed - 
Division de recensement oF an Baignoire ou douche installée Logements 
cold only bath or 
Total sans 
- - shower eau 
Eau Eau ~ courante 
chaude froide Exclusive Shared Sans 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide Total - - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif partagé(1} 
Alberta — Concluded — fin: 

Division No. 164 ..cc cee ccc cee cee tee e ee nee etree ss. 5,875 4,470 &,210 260 4,230 4,180 50 1,640 1,405 
Owned — Possédé .........,.................. tween eae 4,185 3,120 2,895 220 2,920 2,915 "10 1,265 1,065 
Rented — Lou€ ..,,..,....... ree) 1,685 1,350 1,315 40 1,305 1,265 40 380 335 

Division No. 15 ......... sees seen anes 23,615 16,575 15,655 920 15,720 15,495 230 7,895 7,035 
Owned — Possédé . . . 17,385 11,440 10,680 755 10,735 10,715 20 6,645 5,945 
Rented — Loué ..... . . see eeres . 6,230 5,135 4,970 165 4,985 4,775 205 1,245 1,090 

British Columbia(7) — Colombie-Britannique(7)..,.......,.. 667,545 654,305 643,105 11,200 646,740 634,330 12,410 20,805 13,245 
Owned — Possédé . nervesesres . 422,780 414,180 406,980 7,205 409,405 408,380 1,025 13,375 8,595 
Rented — Loué ...... . tence . 244,765 240,120 236,125 3,995 237,330 225,945 11,390 7,435 4,645 

Alberni — Clayoquot ...,.............,......... esessoses 8,665 8,590 8,415 170 8,480 8,350 120 185 75 
Owned — Possédé ................................. ou... 6,115 6,070 5,945 125 6,000 5,985 15 115 50 
Rented — Loué ......... beeen ence eee e eect renee tenes 2,550 2,520 2,470 45 2,475 2,370 110 70 30 

Bulkley — Nechako ...... 6,695 5,480 5,070 405 5,130 5,100 30 1,560 1,215 
Owned — Possédé . . . 4,740 3,840 3,560 275 3,620 3,620 _ 1,120 905 
Rented — Loué ...........,....... . ee oa 1,955 1,645 1,510 130 1,515 1,485 30 445 315 

Capital ............ 69,560 69,155 68,545 615 68,890 67,210 1,680 670 405 
Owned — Possédé . : : 43,020 42,845 42,520 325 42,690 42,585 105 335 175 
Rented — Loué ..... . vee ewcees 26,540 26,315 26,025 285 26,200 24,620 1,580 335 230 

CavibOo wo... eee cee cece e cece ce eeeeeeeveceen ose. 10,435 8,875 8,060 820 8,170 8,110 65 2,265 1,555 
Owned — Pos8édé ........,....,.. Se eeeeees 6,960 5,895 5,305 590 5,430 5,420 5 1,530 1,065 
Rented ~ Lou€ .,..........,.............00uu verse 3,475 2,980 2,750 230 2,745 2,690 55 730 490 

Central Fraser Valley .. . 16,610 16,340 15,985 355 16,075 16,035 - 40 535] ° 275 
Owned — Possédé .... . 12,565 12,380 12,135 240 12,220 12,215 10 345 190 
Rented — Loué os 4,050 3,965 3,845 120 3,850 3,820 30 195 85 

Central Kootenay ..... .. 13,590 13,260 12,750 510 12,700 12,535 165 885 325 
Owned — Possédé .... « te 10,230 10,035 9,695 340 9,645 9,630 15 590 200 
Rented — Loué ........ sr. . 3,355 3,230 3,060 170 3,055 2,905 150 300 130 

Central Okanagan 15,280 15,080 14,795 285 14,895 14,740 160 385 205 
Owned — Possédé . . . . 10,820 10,705 10,550 160 |: 10,630 10,605 25 190 115 
Rented — Loué .........seesssesses.e., éssssree 4,465 4,370 4,245 120 4,265 4,135 130 195 90 

Columbia — Shuswap ....... 8,580 8,305 7,950 355 7,995 7,920 80 580 270 
Owned — Possédé . 6,195 6,020 5,785 235 5,825 5,815 5 370 180 
Rented — Loué ...,...... 2,380 2,285 2,165 115 2,175 2,105 70 205 95 

Comox — Strathcona ....,.................,...,..... peas 13,380 13,170 12,825 335 12,930 12,890 40 455 210 
Owned — Possédé . ou. oe 9,160 9,005 8,770 235 8,850 8,835 10 320 160 
Rented — Loué .............. sees whee eeeaee 4,220 4,165 4,060 100 4,085 4,055 25 135 50 

Cowichan Valley .....cecececrecsenccceeeceteceuceuveners 11,295 11,045 10,805 240 10,885 10,840 45 410 250 
Owned — Possédé . . . 8,500 8,310 8,150 165 8,200 8,190 5 300 185 
Rented — Loué ..., 2,795 2,730 2,655 75 2,685 2,650 35 105 60 

Dewdney — Alouette ..............,.....,......... sus. 11,965 11,750 11,495 260 11,545 11,495 45 425 215 
Owned — Possédé . . . 8,995 8,860 8,695 165 8,735 8,735 - 260 135 
Rented — Loué ..... sue 2,970 2,890 2,800 90 2,805 2,760 45 160 80 

East Kootenay ..... shesvsssssese re ea 11,320 10,895 10,550 340 10,600 10,475 120 720 425 
Qwned — Possédé . . 8,290 8,055 7,835 220 7,880 7,870 15 410 240 
Rented — Loué ..... 3,030 2,840 2,715 125 2,715 2,605 110 310 185 

Fraser — Cheam ........ RSR RE EEE EEE EEE EE SEE SET EEE 12,975 12,835 12,585 250 12,675 12,585 90 295 140 
Owned — Possédé . . . 9,100 9,010 8,855 155 8,910 8,905 5 190 90 
Rented — Lou€ ................. 3,875 3,825 3,730 95 3,765 3,685 80 110 50 

Fraser — Fort George .......,.....,.. sas... 16,670 15,250 14,620 630 14,775 14,650 130 1,895 1,425 
Owned — Possédé ... . * 10,505 9,635 9,235 400 9,370 9,355 15 1,135 870 
Rented — Loué ... an 6,170 5,615 5,380 235 5,410 5,295 110 760 560 


See footnote(s) at end of Table 2. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 2. 
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TABLE 2. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Divisions, 1971 — Concluded 


TABLEAU 2. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau 
et type d'installations sanitaires, divisions de recensement, 1971 — fin 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Water supply Bath facilities 
7 ~ Dwellings 
Alimentation en eau Installations sanitaires without 
running 
Census diviaion Installed No water 
- Total Hot and Cold - installed - 
Division de recensement Total cold only Baignoire ou douche installée bath or | Logements 
ota - - shower sans 
Eau Eau - eau 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide - - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
British Columbia — Concluded — Colombie-Britannique — fin: 

Greater Vancouver ........ 329,790 328,725 326,610 2,115 327,935 319,490 8,450 1,855 1,070 
Owned — Possédé ... . 191,275 190,905 189,750 1,160 190,400 189,765 635 880 365 
Rented — Lou€ ...,,.......s.eeoss . 138,520 137,815 136,855 960 137,545 129,725 7,815 975 700 

Kitimat — Stikine ....,....ccoesees .. 8,980 8,540 7,960 580 8,120 8,055 65 865 440 
Owned — Possédé ....... . 5,695 5,370 4,910 460 5,055 5,040 15 640 330 
Rented — Loué ....... 3,285 3,170 3,050 125 3,065 3,015 50 220 110 

Kootenay Boundary ............ 9,575 9,435 9,270 165 9,250 9,120 130 330 145 
Owned — Possédé ..... . 7,190 7,115 7,005 115 6,990 6,975 15 205 80 
Rented — Loué .,.,,...., see o 2,385 2,320 2,265 50 2,260 2,150 115 125 65 

Mount Waddington ...,,,.,..,......... 2,615 2,565 2,480 90 2,495 2,495 - 120 50 
Owned — Posaédé ... 1,350 1,320 1,265 55 1,275 1,280 - 75 35 
Rented — Loué ....... 1,260 1,245 1,215 35 1,220 1,220 - 45 15 

Nanaimo .,,,,....,......,.... . : 15,260 15,035 14,730 305 14,860 14,690 170 | 400 230 
Owned — Pogsédé ..... . 11,375 11,215 11,010 205 11,105 11,080 20 270 160 
Rented — Loué .,..,..,..........e.sessssessosssseness 3,885 3,815 3,720 100 3,760 3,610 145 130 70 

North Okanagan ,...,,.,.4.40eeesceoseeuss 10,180 9,895 9,595 300 9,640 9,475 165 540 285 
Owned — Possédé ,.,,,,.,,.....,..,...... 7,490 7,310 7,120 190 7,155 7,140 15 340 180 
Rented — Loué ,,,,,.,,...,.,..... Serrer errr rrr reer ss 2,690 2,580 2,475 110 2,490 2,335 155 200 105 

Ocean Falls ........, 1,085 1,025 860 165 905 910 5 175 55 
Owned — Possédé ... 560 510 385 125 415 415 - 140 45 
Rented — Loué ,..,...,.............4 tossressssssseuse 530 520 480 40 495 490 5 35 10 

Okanagan Similkameen 13,515 13,345 13,120 230 13,185 13,100 85 330 165 
Owned — Possédé .. . 10,070 9,970 9,840 135 9,895 9,885 10 175 95 
Rented — Loué ............ énssesesesesesesseresessesse 3,445 3,375 3,280 100 3,290 3,220 75 150 75 

Peace River — Liard . 11,050 8,650 8,425 225 8,535 8,480 55 2,515 2,400 
Owned — Possédé .. 7,630 5,710 5,525 180 5,635 5,630 5 1,995 1,925 
Rented — Loué .... 3,415 2,945 2,895 45 2,900 2,850 50 515 470 

Powell River oo. ccc cceee cece cece enectneeaeteeneeeres tees 5,380 5,320 5,220 95 5,260 5,230 25 125 60 
Owned — Possédé .. . 3,920 3,880 3,815 60 3,855 3,850 - 60 35 
Rented — Loué ..... eus . 1,465 1,435 1,405 35 1,405 1,380 25 60 30 

Skeena À ......,,....,.,...,,.........sceereee ensure 5,840 5,675 5,385 290 5,530 5,390 140 . 310 160 
Owned — Possédé . 3,115 3,025 2,805 225 2,915 2,905 10 205 90 
Rented — Loué ............... . 2,720 2,645 2,585 60 2,615 2,485 130 105 70 

Squamish — Lillooet ,..,............... ete eennereeee fees 3,465 3,270 3,055 215 3,095 3,085 10 365 200 
Owned — Possédé .. 2,000 1,865 1,720 140 1,750 1,745 5 255 140 
Rented — Loud .,...,,.................... penance ruse 1,465 1,405 1,335 70 1,350 1,345 5 115 60 

Stikine ....,..,.,,,.. ses cesessossesseeesess 340 235 220 15 235 235 - 100 105 
Owned — Possédé 225 145 130 10 145 145 . - 80 80 
Rented — Loué . 115 95 85 5 90 85 - 25 25 

Sunshine Coast ..... 3,335 3,220 3,075 150 3,100 3,085 15 235 110 
Owned — Possédé .. 2,395 2,315 2,230 90 2,250 2,250 - 140 80 
Rented — Loué ..... 940 905 845 60 845 830 15 90 35 

Thompson — Nicola .......... 20,115 19,340 18,655 685 18,835 18,585 285 1,285 780 
Owned — Possédé ........... . 13,280 12,865 12,435 425 12,570 12,535 40 710 415 
Rented — Loué ..... > . 6,835 6,475 6,220 260 6,260 6,010 255 360 

Yukon and Northwest Territories — Yukon et Territoires 

du Nord-Ouest .................... ere Serer rere rs 8,360 8,175 180 8,355 8,225 140 4,320 

Owned — Possddé ..........,....,,..... sossessess rennes 2,700 2,590 115 2,675 2,670 10 1,725 

Rented — Loud ......,,.., See eeneeeeee teen eeeeecereenenes 5,650 5,585 70 5,675 5,545 130 2,590 


(1) Refers to the sharing of common facilities by two or more households. — Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus. (2) District 
Municipality, comprising the former Territorial District of Muskoka as well as part of Unorganized in the Territorial District of Nipissing. — Municipalité de 
district, comprenant l'ancien district territorial de Muskoka ainsi qu'une partie de Non municipalisé dans le district territorial de Nipissing. (3) Regional 
Municipality, comprising the former counties of Lincoln and Welland. — Municipalité régionale, comprenant les anciens comtés de Lincoln et Welland. 

(4) Regional Municipality, comprising the former county of Carleton as well as Cumberland Township in Russell County. — Municipalité régionale, comprenant 
l'ancien comté de Carleton ainsi que le township de Cumberland dans le comté de Russell. (5) Metropolitan Municipality, comprising that part of the former York 
County previously known as "Toronto Metropolitan Corporation". — Municipalité métropolitaine, comprenant cette partie de l'ancien comté de York anciennement con- 
nue sous le nom de corporation du Toronto métropolitain. (6) Regional Municipality, comprising that part of the former York County outside the old "Toronto 
Metropolitan Corporation". — Municipalité régionale, comprenant cette partie de l'ancien comté de York à l'extérieur de L'ancienne corporation du Toronto métro- 
politain. (7) Regional Districts, created by the province and replacing the former census divisions. — Districts régionaux, créés par la province et remplaçant 
les anciennes divisions de recensement. 


TABLE 3. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 


TABLEAU 3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 


Locality 


Localité 


City or town 
Cité ou ville 


Ajax, ti. — v., Ont, ceccsnccccceccccracnsccncvevecsereeees 
Owned — Possédé. 
Rented — Lou ...eecccceeccee eevee cscccusscvonceseenenns 


Alma, Ce, QUE, esse ses esse eee e eee eeeeeeeeenareeeeeenes 
Owned — Possédé 
Rented — LOué ...eeeeec cece cree nese ce ee veevceucosseseene 


Anjou, t, — v., Qué, ...... cece nsec ss sacs 
Owned — Possédé .. tae 
Rented — Lou€ .eccsessccceccnveccrccccncercceeeerssesees 


Arvida, c., Qué. .... essor eee sees neseeeeusenesseneae 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .,....,..,.., 


Aurora, t. — Vig Ont. nsc essere senrccsccnccuacceee 
Owned — Possédé ...... sos. 
Rented — Loué .....,...ess.orsemensencosseseesecsssoses 


Baie-Comeau, t. — v., Qué. ,.,,.. nos ssenssnouseessenees 
Owned — Possédé ....,,., 
Rented — Loud ., sacs sesssssonessseseseeeessessee 


Barrie, Co, Ont. ....sssssessesssosesseres cresson 
Owned — Possédé tee veeenene 
Rented — Loué ..cseseeccccccccccccccecsccousccnecereceee 


Bathurst, c., N.B, — N.-B. wcscceccccncencvecceccecesecses 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Beaconsfield, c., Qué. seccccesccccercsccssssescrencsccsen 
Owned — Possédé ........ 
Rented — Loué ,,,.......sssosssesessssenessscosesesssess 


Beauport, C., QUÉ. cecsccsceccnccccncnsnccensscvcecsecsecs 
Owned — Possédé .. . 
Rented — Loud ..ccecscccrcccsrrccercecccesescesonccesses 


Owned — Possédé ..... 


Owned — Possédé .. tee 


Rented — Loué ..sceccsecsncccccrccesescneccerceccesesces 


Boucherville, t. — v., Qué. . 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ..,........scscssuososeeserenssesenssuese 


Brampton, t, — v., Ont. . 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ,.,.,... serres sscsonessssssssnensssee 


Brandon, c., Man. .. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loud .,.... sous oonsosessnsseseeseseonesese 


Brantford, c., Ont. 
Owned — Possédé .. 
Rented — LOu€ ..ccsecccvccncccrncccccensnccsscesecerecee 


Brockville, c., Ont. ccccccccccccencccccccnuscsceucccscsee 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loud .isccrccscccccccescccossccveeceresrsaccsees 


Total 


10,620 
6,335 
4,285 


3,080 
2,125 
955 


4,810 
3,610 
1,200 


11,275 
7,030 
4,245 


9,450 
6,125 
3,325 


19,405 
12,930 
6,475 


6,260 
3,630 
2,630 


Total 


See footnote(s) at end of Table 3, — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3. 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 


Water supply 


Alimentation en eau 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


3,250 
2,690 
555 


4,890 
2,645 
2,240 


9,375 
3,045 
6,330 


4,170 
2,860 
1,310 


3,585 
2,815 
765 


2,965 
1,605 
1,360 


8,215 
5,180 
3,035 


3,510 
2,010 
1,495 


4,615 
4,200 
410 


3,450 
2,025 
1,425 


10,315 
6,140 
4,175 


3,055 
2,110 
945 


4,740 
3,580 
1,160 


11,205 
6,995 
4,210 


9,280 
6,025 
3,260 


19,195 
12,775 
6,420 


6,190 
3,590 
2,605 


Cold 
only 


Eau 
froide 
seulement 


Bath facilities 


Installations sanitaires 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


Total 


3,260 
2,695 
560 


4,780 
2,620 
2,160 


9,385 
3,055 
6,335 


4,130 
2,840 
1,295 


3,600 
2,830 
770 


2,955 
1,600 
1,355 


8,230 
5,195 
3,040 


3,520 
2,035 
1,490 


4,620 
4,215 
410 


3,440 
2,015 
1,425 


10, 280 
6,145 
4,140 


3,040 
2,105 
935 


4,755 
3,595 
1,160 


11,220 
7,000 
4,220 


9,300 
6,025 
3,275 


19,210 
12,820 
6,390 


6,165 
3,580 
2,585 


Exclusive 
use 


Usage 
exclusif 


3,250 
2,695 
555 


4,745 
2,610 
2,135 


9,335 
3,045 
6,290 


4,115 
2,835 
1,285 


3,580 
2,825 
755 


2,910 
1,585 
1,325 


8,065 
5,170 
2,890 


3,460 
2,020 
1,440 


4,620 
4,215 
405 


3,420 
2,010 
1,405 


10,125 
6,120 
4,000 


3,035 
2,105 
930 


4,755 
3,595 
1,155 


11,045 
6,975 
4,075 


9,005 
5,990 
3,015 


18,855 
12,745 
6,105 


6,110 
3,565 
2,540 


Shared 

use(1) 

Usage 
partagé(1) 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


mo 


3-2 


TABLE 3. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Locality 


Localité 


City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 


Brossard, t. — v., Qué. 
Owned — Possédé ..., 
Rented — Loué ............., 


Burlington, t. — v., Ont. ............... ours bene eee 
Owned — Possédé ........... rss. eee een e eee e ees 
Rented — Loué ............................... ensure 


Calgery, c., Alta. — Alb. 
Owned — Possédé ...... 
Rented — Loué 


Campbellton, c., N.B. 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ..... 


Cap-de-la-Madeleine, c., Qué. 
Owned — Possédé ... . 
Rented ~ Loué ........................ tener en eeeee 


Chambly, c., Qué. . 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .,................ 


Charlesbourg, c., Qué. 
Owned ~ Possédé 
Rented — Loué 


Charlottetown, c., P.E.I. — Ê. ed ........ beeen eae enans 
Owned — Possédé ......... 
Rented — Loué .. 


Châteauguay, t. — v., Qué. ....,.......... éssssossseessess 
Owned — Possédé ...... 
Rented — Loué ......... 


Châteauguay-Centre, t. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Chatham, c., Ont. .. 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ...... 


Chicoutimi, ¢., Qué. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Chicoutimi-Nord, c., Qué. ...... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Cobourg, t. — v., Ont. . 
Owned — Poasédé .... 
Rented — Loué 


Corner Brook, c., Nfld. — T.-N. .... 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué 


Cornwall, c., Ont. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Côte-St-Luc, c., Qué. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .. 


Cowansville, t. — v., Qué. 
Owned — Pogsédé ... 
Rented — Loué ....... 


See footnote(s) at end of Table 3. — Voir renvoi(s) à la 


Total 


6,030 
4,515 
1,515 


23,800 
16,350 
7,450 


Total 


6,020 
4,510 
1,510 


23,745 
16,310 
7,435 


120,525 
68,745 
51,780 


12,960 
7,315 
5,650 


7,900 
3,155 
4,745 


3,115 
1,520 
1,595 


fin du tableau 3. 


Water supply 


Alimentation en eau 


Hot and 


cold 


Eau 


chaude 
et eau 


froide 


5,980 
4,485 
1,500 


23,660 
16,240 
7,420 


120,000 
68,390 
51,610 


2,220 
1,195 
1,025 


7,660 
4,150 
3,510 


2,780 
1,915 
865 


8,325 
5,000 
3,325 


4,910 
2,250 
2,655 


3,815 
2,880 
935 


4,215 
3,425 
785 


10,375 
6,710 
3,665 


7,820 
3,740 
4,075 


2,860 
1,940 
925 


3,355 
1,890 
1,470 


5,000 
3,630 
1,365 


12,735 
7,185 
5,555 


7,885 
3,155 
4,730 


3,085 
1,500 
1,580 


Dwellings with running water 
Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Installed 
Cold _ 
Baignoire ou douche installée 


only 


Eau 
froide 
seulement 


Exclusive Shared 

use use(1) 
Usage Usage 

exclusif | partagé( 


Installations sanitaires 


D 


35 5,990 5,980 10 
25 4,495 4,490 5 
10 1,500 1,490 10 
90 23,700 23,590 100 
70 16,285 16,270 15 
20 7,410 7,325 90 
525 | 120,610| 116,725 3,895 
355 68,575 68,295 280 
175 52,040 48,425 3,610 
170 2,235 2,215 20 
105 1,205 1,200 5 
65 1,030 1,015 15 
180 7,660 7,605 60 
65 4,150 4,140 10 
120 3,510 3,460 50 
35 2,775 2,755 15 
20 1,915 1,915 - 
15 860 845 15 
45 8,315 8,290 25 
15 4,995 4,990 5 
30 3,320 3,300 20 
150 4,870 4,735 140 
50 2,225 2,200 25 
100 2,645 2,530 110 
85 3,845 3,845 5 
60 2,915 2,915 - 
25 930 930 - 
50 4,225 4,225 - 
30 3,445 3,440 - 
10 790 785 5 
115 10,420 10,225 190 
70 6,735 6,710 20 
50 3,685 3,515 . 170 
130 7,605 7,515 85 
45 3,695 3,690 10 
90 3,910 3,830 80 
20 2,805 2,795 10 
10 1,915 1,915 - 
5 890 880 10 
30 3,350 3,290 65 
20 1,890 1,885 5 
. 10 1,460 1,405 55 
445 5,020 4,945 75 
340 3,700 3,685 20 
110 1,320 1,260 60 
225 12,560 12,420 135 
130 7,135 7,105 30 
100 5,420 5,320 100 
15 7,895 7,795 90 
5 3,155 3,145 15 
15 4,740 4,655 80 
30 3,070 3,035 30 
20 1,500 1,500 5 
15 1,570 1,545 25 


No 

installed 

bath or 

shower 

Sans 

baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


15 
10 


TABLE 3. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 ~ Continued 


TABLEAU 3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Locality 


Localité 


City or town — Continued 
cité ou ville — suite 


Cranbrook, c., B.C. — C.-B, ,........., 
Owned — Possédé .... sn... 
Rented — Loud ,....,..,....eessesesesssssesenesesereuses 


Dartmouth, c., N.S. — N.-É, euossrrsssssssssresesonesrsese 
Owned — Possédé . 
Rented — Lov ,,,.,,..,.......s.esseessessreessensesesss 


Dawson Creek, c., B.C. — C.-B. co ces cc ccccccrccsvecsevaren 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ... 


Owned — Possédé .... 
Rented — Loud .,.....,......4sssssessessesesessesesress 


Dorval, c., Qué. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Drummondville, c., Qué. .........usssocsosuseuss 
Owned — Possédé .,.....,..,... 
Rented — Loud ..,,.,.....ssesssssseeeesessseeseesssnens 


Dundas, €. — Voy Ont, cesecsraccccervcercceccsvencenscanene 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué .,,,.,......s.ssssssesssessreereeseensss 


East Kildonan, c., Man, coe. cee cece cc ac cree ccccsccasccceue 
Qwned — Possédé . 
Rented — LOUE .,..,,........ssoss.sssssssssessessescsse 


Edmonton, c., Alta, — Alb. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud .,.,.,..........ss.ssssesssesessssseeneuse 


Edmundston, c., N.B. — N.-B, .......,....esesceseescccces 
Owned — Possédé ....... 
Rented — Loué ..,,.,........essesosecscesssemescessreces 


Fort Erie, t. —v., Ont. 
Owned — Possédé ....... 
Rented — Loud ,..,.....sessseesereveceeessenesssssessses 


Fredericton, c., N.B, ~ N,-B, 
Owned — Possédé . 
Rented ~ Loud ,,,.,..4...s.ssseseesessseseesasesreeseee 


Galt, Cr, Ont. so. sosseossossosescesmcssosessesseveseue 
Owned — Possédé ous. 
Rented — Loud .,.,.,...4.....sssssessssssecsesseseocnees 


Rented — Loud ,,,,,.......seessesserssereseseressseseuss 


Gatineau, t, — v., Qué, cesecnccnrencereresnscorvcaveseons 
Owned — Possédé ....... 
Rented — Loué ....,,..,...4..+.sessasssocssenenesnseneee 


Georgetown, t. — v., Ont. 
Owned — Possédé ....... 
Rented — Loué .,,,,...,..se.sssssssssesseserenesenesese 


Giffard, Ci, Qué. ,... ss sesssssesossosee 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ,.,,,..,....seesseecessseresesemessssseesse 


Glace Bay, t. — v., N.S. — NÉ, .cccecccccevenceceucseee 
Owned — Possédé .. aoe . 
Rented — Loué ....... nereesvssssessssssssresemesseseree 


Total 


3,275 
2,350 
920 


17,020 
8,045 
8,980 


3,160 
2,060 
1,100 


6,370 
4,900 
1,475 


6,480 
3,260 
3,220 


8,825 
3,500 
5,325 


4,930 
3,585 
1,345 


8,665 
6,865 
1,800 


131,130 
69,360 
61,770 


3,075 
1,760 
1,320 


7,185 
5,490 
1,700 


7,295 
3,715 
3,585 


11,260 
6,500 
8,765 


3,485 
2,850 
640 


5,245 
3,385 
1,860 


4,490 
3,605 
880 


3,510 
1,195 
2,315 


5,435 
4,450 
985 


Total 


3,240 
2,345 
900 


16,955 
8,005 
8,950 


3,060 
2,005 
1,050 


6,370 
4,890 
1,475 


6,475 
3,260 
3,215 


8,805 
3,495 
5,310 


4,925 
3,585 
1,345 


8,660 
6,860 
1,795 


130,340 
69,165 
61,175 


3,065 
1,750 
1,315 


7,110 
5,425 
1,685 


7,265 
3,700 
3,565 


11,230 
6,480 
4,750 


3,060 
2,485 
575 


5,230 
3,375 
1,855 


4,485 
3,600 
880 


3,510 
1,195 
2,315 


5,425 
4,645 
975 


See footnote(s) at end of Table 3, — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3. 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Water supply 


Alimentation en eau 


Hot and Cold 
cold only 
Eau Eau 
chaude froide 
et eau seulement 
froide 
3,205 40 
2,325 20 
880 20 
16,695 255 
7,855 150 
8,845 105 
3,035 20 
1,985 15 
1,045 5 
6,350 15 
4,875 10 
1,475 - 
6,440 40 
3,235 25 
3,200 15 
8,535 275 
3,460 35 
5,075 240 
4,900 30 
3,560 25 
1,335 5 
8,610 50 
6,815 45 
1,795 5 
129,870 470 
68,850 315 
61,015 155 
2,950 115 
1,710 40 
1,245 75 
7,035 75 
5,365 60 
1,675 10 
7,120 145 
3,640 60 
3,480 85 
11,135 100 
6,425 55 
4,710 40 
2,535 530 
2,055 430 
485 95 
5,150 80 
3,345 30 
1,810 50 
4,475 15 
3,595 10 
880 - 
3,460 50 
1,175 20 
2,280 35 
4,880 545 
4,095 355 
785 190 


Installations sanitaire 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


3,215 
2,335 
880 


16,790 
7,920 
8,870 


3,030 
1,995 
1,035 


6,365 
4,890 
1,475 


6,460 
3,255 
3,205 


8,575 
3,455 
5,125 


4,905 
3,570 
1,335 


8,605 
6,820 
1,785 


130,365 
68,985 
61,380 


2,875 
1,660 
1,210 


7,075 
5,405 
1,675 


7,175 
3,670 
3,505 


11,135 
6,440 
4,700 


2,535 
2,035 
500 


5,110 
3,340 
1,770 


4,475 
3,595 
885 


3,435 
1,175 
2,260 


4,730 
3,970 
755 


Exclusive 
use 


Usage 
exclusif 


3,155 
2,335 
820 


16,550 
7,890 
8,660 


3,000 
1,985 
1,010 


6,360 
4,890 
1,470 


6,440 
3,255 
3,185 


8,410 
3,445 
4,965 


4,875 
3,560 
1,315 


8,585 
6,815 
1,770 


125,595 
68,685 
56,910 


2,845 
1,650 
1,190 


7,040 
5,385 
1,655 


7,020 
3,650 
3,370 


11,010 
6,410 
4,600 


2,530 
2,035 
495 


5,065 
3,330 
1,735 


4,450 
3,590 
860 


3,415 
1,170 
2,245 


4,660 
3,955 
705 


Shared 

use(1) 

Usage 
partagé(1) 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

vater 

Logements 

sans 
eau 
courante 


10 


10 
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TABLE 3. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 


1971 — Continued 


TABLEAU 3, Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Locality 


Localité 


City or town = Continued 
Cité ou ville — suite 


Granby, c., Que. 
Owned — Possédé . . 
Rented — Loué 2... cece cece eect eee ence ete e nent ennene . 


Grande Prairie, c., Alta. — Alb, 
Owned — Possédé . 
Rented — Lou .....,,......,...,..,..,.......4 de aeesens 


Grand'Mère, C., Qué. .....,,...,,,.,,,,,,,... issus 
Owned — Possédé . . 
Rented — Loud ....,...........4... 


Greenfield Park, t. = v., Qué, ,.......... be eceeear susss.e 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué . 


Grimsby, t. — v., 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Guelph, c., Ont, 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ... 


Halifax, c., N.S. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Hamilton, c., Ont. ..... 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué 


Hauterive, E. —v., Qué. ....,..... errors wees 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué 


Hull, c., Qué. ..... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .... 


Joliette, c., Qué. .. 
Owned — Possédé ... . 
Rented — Loué ..,,,.,,,,,,,,..,...4......su vossossseues 


Jonquière, c., Qué. 
Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué ........... 


Kamloops, c., B.C, — C.-B. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ... 


Kapuskasing, t. — v., Ont. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ... 


Kelowna, c., B,C, — C.-B. 
Owned — Possédé ... 
Rented —,Loué ..... 


Kénogami, c., Qué. . 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ...,..,........ 


Kenora, t, — v., Ont. 
Owned — Possédé .,, 
Rented — Loué ........ 


Kingston, c., Ont. .. 
Owned — Possédé .., 
Rented — Loué ...... 


Total 


9,555 
4,290 
5,260 


3,505 
2,170 
1,335 


4,440 
2,350 
2,095 


4,190 
2,340 
1,850 


4,460 
3,395 
1,060 


17,570 
11,065 
6,505 


34,115 
15, 240 
18, 870 


94,590 
54,810 
39,785 


2,975 
1,755 
1,215 


17,490 
6, 945 
10,545 


5,215 
1,975 
3,240 


6,325 
3,150 
3,175 


7,485 
4,245 
3,235 


3,235 
1,905 
1,330 


6,400 
4,100 
2,300 


2,510 
1,235 
1,275 


3,285 
2, 205 
1,080 


18,500 
7,915 
10,585 


Total 


9,530 
4,285 
5,250 


3,470 
2,150 
1,320 


4,435 
2,350 
2,090 


4,185 
2,335 
1,850 


4,430 
3,380 
1,055 


17,535 
11,050 
6,480 


33,835 
15,155 
18,680 


94,420 
54,735 
39, 690 


2,965 
1,755 
1,210 


17,435 
6,930 
10,515 


5,205 
1,970 
3,230 


6,320 
3,150 
3,170 


7,460 
4,240 
3,220 


3,210 
1,880 
1,325 


6,395 
4,095 
2,295 


2,510 
1, 235 
1,275 


3,150 
2,130 
1,015 


18,460 
7,910 
10,550 


See footnote(s) at end of Table 3, — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3. 


Alimentation en eau 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


9,395 
4, 250 
5,145 


3,430 
2,130 
1,300 


4,260 
2,275 
1,985 


4,160 
2,325 
1,835 


4,395 
3,350 
1,045 


17,385 
10,955 
6,425 


33,220 
14,950 
18, 270 


93,870 
54,375 
39,495 


2,960 
1,750 
1,210 


16,995 
6,765 
10,230 


4,695 
1,920 
2,780 


6,245 
3,135 
3,115 


7,400 
4,210 
3,190 


3,165 
1,855 
1,310 


6,350 
4,070 
2,280 


2,470 
1, 220 
1,245 


3,065 
2,070 
995 


18,340 
7,835 
10,510 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Water supply 


Cold 
only 
Eau 
froide 
seulement 


Total 


9,365 
4,235 
5,135 


3,440 
2,140 
1,295 


4,195 
2,255 
1,935 


4,175 
2,330 
1,845 


4,400 
3,360 
1,045 


17,400 
10, 980 
6,420 


33,585 
15,020 
18,565 


94,040 
54,475 
39, 560 


2,955 
1,750 
1,205 


16,615 
6,685 
9,930 


4,870 
1,935 
2,935 


5,980 
3,085 
2,895 


7,445 
4,235 
3,215 


3,135 
1,855 
1,285 


6,375 
4,085 
2,285 


2,395 
1,210 
1,185 


3,035 
2,070 
965 


18,325 
7,840 
10,490 


Bath facilities 


Installations sanitaires 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


Exclusive 
use 
Usage 

exclusif 


9,255 
4,220 
5,030 


3,355 
2,130 
1,225 


4,170 
2,250 
1, 920 


4,150 
2,325 
1,825 


4,375 
3,345 
1,025 


17,165 
10, 940 
6, 225 


32,325 
14, 940 
17,385 


92,120 
54,110 
38,010 


2,870 
1,750 
1,120 


16,365 
6, 630 
9,735 


4,790 
1,930 
2,860 


5,940 
3,075 
2,865 


7,210 
4,210 
3,000 


3,050 
1,835 
1,215 


6,230 
4,065 
2,165 


2,380 
1,210 
1,175 


2,940 
2,055 
880 


17,945 
7,780 
10, 160 


No 

installed 

bath or 

shower 

Shared Sans 
use (1) baignoire 
- ni douche 
Usage installée 
partagé(1) 

115 185 
15 60 
105 130 
85 65 
5 30 
75 35 
20 250 
5 95 
15 155 
20 15 
5 10 
20 5 
30 35 
10 40 
15 20 
235 170 
40 80 
195 85 
1,265 525 
85 220 
1,180 305 
1,915 555 
365 335 
1,550 220 
80 20 
- 5 
85 15 
250 875 
55 260 
200 615 
80 350 
5 40 
75 305 
45 340 
10 65 
30 280 
235 35 
30 10 
210 25 
85 100 
15 55 
70 50 
145 25 
20 15 
125 15 
15 115 
- 20 
10 95 
90 250 
10 135 
85 115 
385 175 
60 75 
325 95 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 3. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Dwellings with running water 
Logements avec eau courante 
Water supply Bath facilities 


. Dwellings 
Alimentation en eau Installations sanitaires without 
running 
Locality Installed No water 
- Hot and Cold - installed - 
Localité cold only Baignoire ou douche installée bath or | Logements 
_ ~ shower sans 
Eau Eau — eau 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide - - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 
Kitchener, c., Ont, ...,. 33,500 55 
Owned — Possédé .. : eee . . 19,470 19,455 19,310 145 19,385 19,275 110 85 20 
Rented — Loué ...,...... wa eeenaee 14,030 13,995 13, 880 215 13,945 13,545 405 80 35 
Lachine, c., Qué. ... 13,670 13,655 13,415 240 13,460 13,330 125 210 20 
Owned — Possédé . 4,250 4,250 4,205 45 4,225 4,210 10 35 - 
Rented — Loué ...... 9,420 9,405 9,210 195 9,240 9,125 115 180 15 
Lachute, c., Qué. ........ eveesessses dene eeeneeeeeennee . 3,290 3,250 3,080 170 3,070 3,040 30 215 35 
Owned — Possédé . 1,715 1,695 1,620 75 1,615 1,605 10 110 25 
Rented — Loué ..... 1,570 1,560 1,460 100 1,455 1,435 20 115 10 
Lafléche, c., Qué. 3,735 3,730 3,610 115 3,670 3,645 25 60 5 
Owned — Possédé , 2,170 2,160 2,080 80 2,120 2,120 5 45 5 
Rented — Loué ... 1,570 1,565 1,530 35 1,550 1,530 20 20 5 
LaSalle, c., Qué. 21,700 21,680 21,545 130 21,615 21,415 205 80 20 
Owned — Possédé . 5,940 5,940 5,895 40 5,910 5,840 70 30 5 
Rented — Loué . 15,760 15,745 15,655 90 15,710 15,575 135 50 15 
La Tuque, t. — v., Qué. 3,345 3,345 3,240 105 3,185 3,160 20 160 - 
Owned — Possédé 1,730 1,730 1,695 35 1,680 1,680 5 45 - 
Rented — Loué . 1,615 1,615 1,545 70 1,500 1,485 15 115 - 
Lauzon, C., Qué. is... éorrsssees ésverseee 3,255 3,250 3,135 120 3,070 3,055 20 180 5 
Owned — Possédé . . . 1,850 1,845 1,805 45 1,760 1,760 5 90 5 
Rented — Loud 1... . cece cece c cece ence eens c eee ene eeenee 1,405 1,405 1,330 75 1,315 1,300 15 95 - 
Laval, c., Qué. . 56,655 56,475 55,840 635 56,000 55,830 170 655 175 
Owned — Possédé . . . 36,015 35,900 35,515 385 35,645 35,615 40 365 115 
Rented — Loué ......... 20,645 20,575 20,325 250 20,350 20,220 135 290 65 
Leamington, t. — v., Ont. ........ RE éneseeeeoesses 3,225 3,220 3,175 40 3,170 3,115 55 55 5 
Owned — Possédé . . 2,255 2,255 2,235 20 2,230 2,220 15 25 - 
Rented — Loué ...... sence eeeeenee 975 965 940 25 940 900 40 30 10 
Lethbridge, c., Alta. — Alb. ..... ve. . . 12,560 12,485 12,435 50 12,475 12,055 420 85 75 
Owned — Possédé .. ee 8,485 8,465 8,430 35 8,430 8,390 40 55 25 
Rented — Loué ......... sees sous 4,075 4,020 4,005 20 4,040 3,665 380 35 50 
Lévis, €., Qué. ,................ scene eee neee er 4,315 4,305 4,125 180 4,080 4,025 50 230 10 
Owned — Possédé . . . 2,160 2,155 2,105 50 2,090 2,080 10 70 5 
Rented — Loué ....,..,............. eae 2,150 2,145 2,010 130 1,990 1,945 40 165 10 
Lincoln, t. — v., Ont. ..........,......4444 tosssssenssss 3,935 3,815 3,750 65 3,755 3,725 30 185 120 
Owned — Possédé . ee . 2,950 2,890 2,850 40 2,860 2,855 10 90 55 
Rented — Loué .............4..44. . 985 925 900 25 895 875 20 95 65 
Lindsay, t. — v., 3,930 3,910 3,845 60 3,835 3,780 60 90 25 
Owned — Possédé . . . . . 2,565 2,545 2,505 45 2,505 2,500 5 65 15 
Rented — Loué ........ desssees . 1,365 1,360 1,340 15 1,330 1,285 50 30 5 
London, c., Ont. .....,,........ ees teeta eeeee . 69,130 69,010 68,680 335 68,765 67,675 1,090 365 120 
Owned — Possédé ............ vos ses. 38,625 38,590 38,360 235 38,430 38,275 155 200 40 
Rented — Loué .......,..,,.......eseesesesssssseusren . 30,505 30,415 30,320 100 30,335 29,395 940 165 85 
Longueuil, c., Qué. 26,580 26,555 26,080 475 26,155 25,950 200 430 25 
Owned — Possédé . . 10,920 10,910 10,645 270 10,695 10,670 25 225 5 
Rented — Loué ......... . . ses see 15,660 15,640 15,440 205 15,455 15,280 175 205 15 
Loretteville, c., Qué. . os 2,825 2,820 2,765 55 2,750 2,740 10 70 - 
Owned — Possédé ... . 1,860 1,860 1,830 30 1,835 1,830 5 35 - 
Rented — Loué .,... . 960 960 930 25 925 915 5 40 - 
Magog, c., Qué. ... 3,680 3,675 3,475 195 3,560 3,535 20 120 - 
Owned — Possédé . . 1,700 1,695 1,660 35 1,650 1,650 - 45 5 
Rented — Loué ......,.....,........... vee 1,975 1,980 1,815 160 1,905 1,880 20 75 - 
Markham, t. — v., Ont. ..................., dee ceneeneneees 9,555 9,500 9,440 60 9,465 9,430 35 90 55 
Owned — Possédé ....... . 7,510 7,475 7,430 45 7,460 7,450 10 50 35 
Rented — Loué ...,..,..... peter entree eee ee eee et teen eenee 2,050 2,030 2,010 15 2,010 1,990 25 35 25 


See footnote(s) at end of Table 3. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3, 
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TABLE 3. Occupied Dwellings by Tenure, Showiftg Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Dvellings h running water 


Logements avec eau courante 


Water supply Bath facilities 
~ 7 Dwellings 
Alimentation en eau Installations sanitaires without 
running 
Locality Installed No water 
- Total Hot and Cold — installed 7 
Localité Total cold only Baignoire ou douche installée bath or |Logements 
— — shower sans 
Eau Eau _ eau 3 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide Total - - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
+ — —— 
City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 
Matane, t. —v., Qué. 2,860 2,855 2,735 2,655 2,585 70 205 10 
Owned — Possédé ., 1,670 1,660 1,610 50 1,575 1,560 15 95 5 
Rented — Loué ....., 1,195 1,190 1,125 65 1,080 1,020 55 115 5 
Medicine Hat, c., Alta. — Alb. 8,300 8,285 8,235 45 8,230 8,085 145 65 20 
Owned — Possédé .,.,....... 6,085 6,080 6,045 35 * 6,035 6,015 20 45 10 
Rented — Loué ,.....,,.,... 2,215 2,200 2,190 10 2,195 2,075 125 15 10 
Midland, t. — v., Ont. . 3,325 3,325 3,260 60 3,270 3,235 35 60 5 
Owned — Possédé ... . 2,335 2,335 2,290 50 2,295 2,275 20 45 5 
Rented — Loué ...,...... DPESETEEEST 995 990 975 15 975 960 15 15 5 
Mississauga, t. — v., 41,635 41,530 41,360 175 41,445 41,220 220 190 100 
Owned — Possédé . tees sees 27,610 27,565 27,435 135 27,510 27,470 40 100 45 
Rented — Loud .,....4...e.eeesssssessessesssse ees 14,020 13,970 13,925 40 13,935 13,755 180 85 55 
Moncton, c., N.B. — NB, ++... 13,220 13,190 12,975 215 13,035 12,830 210 180 30 
Owned — Possédé . 6,820 6,805 6,700 100 6,730 6,685 50 95 20 
Rented — Loué ......,....... eee 6,400 6,3854 6,270 110 6,310 6,145 165 90 15 
Montmagny, c., Qué. 2,995 2,955 2,740 215 2,650 2,610 7 40 350 40 
Owned — Possédé ., + 1,880 1,850 1,700 150 1,630 1,620 10 250 30 
Rented — Loud ...,,,,......esreocessss 1,120 1,105 1,040 65 1,025 990 35 95 10 
Montréal, c., Qué. .... 394,585 393,535 378,075 15,460 383,965 374,920 9,040 10,625 1,055 
Owned — Possédé .. . . 75,590 75,465 74,140 1,325 74,720 73,975 745 870 125 
Rented — Loué .... 318,995 318,065 303,930 14,135 309,245 300,945 8,300 9,755 930 
Montréal-Nord, €., Qué. ......,.,......eeee.sssessessesse 23,745 23,710 23,560 150 23,600 23,475 125 145 30 
Owned — Possédé .... oe 7,435 7,425 7,365 55 7,375 7,345 30 60 15 
Rented — Loué ..... 16,305 16,290 16,195 95 16,225 16,130 95 85 20 
Mont-Royal, t. — v., Qué. ceceeeee eee e nsw et recent er ncene . 6,665 6,660 6,650 15 6,655 6,640 15 10 - 
Owned — Possédé .... 3,985 3,980 3,980 5 3,975 3,975 - 5 - 
Rented — Loué ..,,..,,..... 2,680 2,680 2,670 10 2,680 2,665 10 5 5 
Moose Jaw, C., Sask. .....,,..........,. beeen ee eeeeee se. 9,965 9,765 9,680 90 9,730 9,325 410 230 195 
Owned — Possédé .. . . 6, 265 6,185 6,120 65 6,120 6,085 30 150 80 
Rented — Loué ....... : . 3,700 3,585 3,555 25 3,615 3,235 375 80 115 
Nanaimo, c., B.C. — C.-B. ....... cence eee ere e ee seenneees . 5,025 4,995 4,935 55 4,985 4,845 140 40 30 
Owned — Possédé ... . 3,250 3,245 3,210 35 3,230 3,215 10 20 10 
Rented — Loué ... . 1,775 1,755 1,725 30 1,755 1,630 125 20 20 
New Glasgow, t. — v., N.S. 3,115 3,075 2,920 155 2,935 2,865 70 180 35 
Owned — Possédé . 2,025 2,005 1,910 30 1,915 1,905 15 110 25 
Rented — Loud .,,.,,,...0... ws 1,085 1,075 1,010 65 1,020 960 60 70 10 
Newmarket, t. = Vey Ont, crseeccceccrenetrereraeerewenecas 5,060 5,050 5,025 25 5,030 4,985 40 30 10 
Owned — Possédé . . . 3,645 3,640 3,620 20 3,625 3,615 10 20 5 
Rented — Loué ..,.,..44...essseuss a sees 1,415 1,415 1,410 5 1,405 1,370 30 10 - 
New Westminster, c., B.C. — C.-B. .. 15,450 15,325 15,235 85 15,335 14,580 755 110 125 
Owmed — Possédé ..,..,......... tenes 5,825 5,815 5,775 35 5,785 5,745 40 40 15 
Rented — Loué ....... sete eeeeeeee + 9,620 9,510 9,460 50 9,555 8,835 720 70 105 
Niagara Falls, c., Ont. 19,440 19,390 19,230 160 19,290 19,095 190 155 50 
Owned — Possédé ..,. 14,060 14,025 13, 880 140 13,950 13,900 50 105 35 
Rented — Loué ....... 5,385 5,365 5,345 25 5,340 5,195 145 45 20 
Niagara-on-the-Lake, t. —v., Ont. . 3,500 3,415 3,370 40 3,385 3,360 20 110 90 
Owned — Possédé .,,,,,,........:.. . 2,855 2,790 2,760 35 2,775 2,765 10 80 65 
Rented — Loué ...... éosessere eue . . 645 620 610 5 615 600 15 35 25 
Noranda, c., Qué. .........,.4.: 2,795 2,780 2,760 20 2,765 2,690 70 30 10 
Owned — Possédé sos 1,170 1,160 1,150 5 1,150 1,140 15 20 10 
Rented = Loud ....,......... 1,620 1,620 1,605 10 1,610 1,560 55 10 5 
North Battleford, c., Sask. ... 3,750 3,605 3,570 35 3,585 3,455 130 170 145 
Owned — Posgédé ........ . . 2,335 2,240 2,215 25 2,220 2,210 10 110 95 
Rented — Loud cece ccs eee n cee e cesar ence eeenseneeeeerene 1,415 1,365 1,355 10 1,365 1,245 115 50 45 


See footnote(s) at end of Table 3. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3. 


TABLE 3. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Dwellings with running water 
Logements avec eau courante _ | 
Water supply Bath facilities 
Alimentation en eau Installations sanitaires pwe | Linge 
running 
Locality Installed No water 
_ Total Hot and Cold - installed - 
Localité Total - cold only Baignoire ou douche installée bath or | Logements 
ota ~ - shower sans 
Eau Eau - eau 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use (1) baignoire 
froide Total - - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 
North Bay, c., Ont. ........ 13,060 12,970 12,845 115 12,830 12,695 130 235 90 
Owned — Possédé voor 8,130 8,080 7,985 85 7,995 7,975 25 135 55 
Rented — Loué ..,,,.,,,,, 4,930 4,890 4,860 30 4,830 4,720 110 100 40 
North Vancouver, c., 11,520 11,505 11,430 70 11,485 11,295 190 30 10 
Owned — Possédé ... vee 4,495 4,490 4,465 30 4,490 4,475 10 5 5 
Rented — Loué .,.,,,,.,,,,.., os see wennaee 7,025 7,015 6,970 45 6,995 6,820 170 30 10 
Oakvilie, t. — v., Ont. 16,700 16,635 16,540 100 16,575 16,490 85 125 60 
Owned — Possédé ., . 11,690 11,660 11,595 65 11,630 11,620 15 60 30 
Rented — Loué ....... . . 5,010 4,975 4,945 30 4,945 4,875 70 70 35 
Orillia, c., Ont. 6,755 6,715 6,610 105 6,590 6,410 180 170 40 
Owned — Possédé 4,600 4,580 4,500 75 4,495 4,470 30 105 25 
Rented — Loué .. 2,155 2,135 2,110 30 2,095 1,940 155 60 20 
Oromocto, t. = v., N.B. — N.-B. ceececcccscnnccenecceccuce 2,525 2,515 2,500 15 2,510 2,510 - 10 10 
300 300 295 5 295 300 - 5 - 
Rented — Loué ............ 2,220 2,220 2,205 10 2,215 2,215 - 5 5 
Orsainville, t. —v., Qué. 2,930 2,925 2,910 20 2,890 2,885 5 40 - 
Owned — Possédé ........ 2,115 2,110 2,105 10 2,100 2,100 - 15 - 
Rented — Loué ........ a 815 810 805 10 795 785 5 20 - 
Oshawa, c., Ont. ....,........... Deere eect ene asereeeeee 26,480 26,425 26,280 145 26,280 25,915 365 195 55 
Owned — Possédé .. 17,225 17,200 17,085 110 17,110 17,050 60 115 25 
Rented — Loué ...... . see 9,255 9,225 9,195 30 9,175 8,870 305 85 30 
Ottawa, c., Ont. ,..,....,...,,,........... er es 92,805 92,485 92,040 445 92,230 90,470 1,755 585 325 
Owned — Possédé .. 38,860 38,820 38,615 205 38,660 38,510 150 205 40 
Rented — Loué ..... . 53,945 53,665 53,430 240 53,570 51,965 1,605 375 280 
Outremont, c., Qué. ......,..... sssrooesssssressesessorese 7,755 7,725 7,630 100 7,700 7,615 80 60 30 
Owned — Possédé ... 2,520 2,510 2,500 15 2,505 2,485 . 20 15 5 
Rented — Loué ....... . 5,235 5,215 5,130 85 5,190 5,130 60 50 25 
Owen Sound, c., Ont. ....,.,.....,... Se ee 5,855 5,835 5,760 75 5,725 5,610 120 125 25 
Owned — Possédé ... . 3,860 3,845 3,790 55 3,780 3,755 25 75 10 
Rented — Loué ..... 1,995 1,985 1,970 15 1,950 1,850 100 50 10 
Pembroke, c., Ont. 4,550 4,540 4,350 190 4,290 4,175 115 260 5 
Owned — Possédé 3,005 3,000 2,860 140 2,835 2,805 30 165 - 
Rented — Loué .. 1,545 1,540 1,490 50 1,455 1,365 90 90 5 
Penticton, c., B.C. — C.-B, ,.....,,,... 5,865 5,850 5,800 50 5,830 5,775 55 35 15 
Owned — Possédé ... . . 4,195 4,190 4,160 35 4,175 4,170 - 15 - 
Rented — Loué . 1,675 1,660 1,645 20 1,655 1,600 55 15 15 
Peterborough, c., Ont. ....... 17,365 17,295 17,155 135 17,125 16,820 310 240 75 
Owned — Possédé. .... . se 11,660 11,620 11,535 85 11,510 11,455 50 145 40 
Rented — Loué ............. voor . 5,710 5,675 5,625 50 5,625 5,360 265 90 35 
Pierrefonds, c., Qué. 8,005 8,000 7,985 50 7,965 7,955 15 40 5 
Owned — Possédé ., . 5,990 5,985 5,955 35 5,970 5,970 _ 20 - 
Rented — Loué ...... see eeeeacee . 2,020 2,010 1,990 15 1,995 1,980 15 20 5 
Pointe-aux-Trembles, c., Qué. . 8,360 8,345 8,245 105 8,280 8,240 45 80 10 
Owned — Possédé .......... 3,770 3,760 3,715 50 3,730 3,720 10 40 5 
Rented — Loué ......,.,,.. 4,590 4,585 4,530 55 4,550 4,515 40 40 10 
Pointe-Claire, c., Qué. .....,.,.,,,.,,,..... nee ra 7,530 7,530 7,495 40 7,505 7,495 15 20 - 
Owned — Possédé ... . 5,185 5,185 5,165 20 5,180 5,175 - ‘5 5 
Rented — Loué .,,..,,,,...,... ee ee ee 2,345 2,345 2,330 15 2,330 2,320 15 15 - 
Pointe-Gatineau, t. — v., Qué. ...... 3,570 3,555 3,440 110 3,370 3,355 20 200 20 
Owned ~ Possédé . . . 2,550 2,540 2,470 65 2,450 2,445 5 100 15 
Rented — Loué .,......... ee aeeeevens . ws 1,020 1,015 970 45 915 910 10 100 - 
Portage la Prairie, c., Man. . 3,625 3,565 3,520 40 3,535 3,420 110 90 65 
Qwned — Possédé . 2,255 2,220 2,185 30 2,190 2,185 10 65 40 
Rented — Loué ... 1,370 1,345 1,335 10 1,345 1,235 110 25 25 


See footnote(s) at end of Table 3. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3. 
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TABLE 3. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Locality 


Localité 


City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 


Port Alberni, c., B.C. — C.-B. ...,,....... eee we enna eees 
Owned = Posaédé .. . 
Rented — Loué .... 


Port Colborne, ¢., Ont. ........,,........... eee es neees oe 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ... 


Port Coquitlam, c., B.C. — C.-B. ..,.,,........s...esense 
Owned — Possédé .. . 
Rented — Loué ..... . . vor 


Port Moody, c., B.C. — C.-B. 
Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué ...... 


Preston, t. — v., Ont, ....... 
Owned — Possédé .. . 
Rented — Lou€ ..,,,..,..,00000 


Prince Albert, c., Sask. ..,....... bene e ene ee eee eseeeneer . 
Owned — Possédé .,,..... 
Rented — Loué ..,.,,..... 


Prince George, c., B.C. — C.-B. .... 


Owned — Possédé ...... bce ce ee eneee 
Rented — Lou€ .,..........,,..... 

Prince Rupert, C., B.C, — C.-B. coven ccrscvevsvunerveres oe 
Qwned — Possédé .. . 
Rented — Loué ...,,,,.... 

Québec, c., Qué, ............, 

Owned — Possédé ..,..,,..,.. 
Rented — LOuÉ ce ss sasssssessenessssssemeneseeeeessses . 


Red Deer, c., Alta. — Alb. ........ 
Owned — Possédé ....... 
Rented — Loué ....,,,........eeus 


Regina, c., Sask. ...... 
Owned — Possédé ... 
Rented — Lou€ 2... .. cece ccc e eee eee rene denen eee ree eenes 


Repentigny, t. — v., Qué. 
Owned — Possédé ....., 
Rented — Loué .,.......,... 


Richmond Hill, t. — v., Ont. 
Owned — Possédé .. vo. 
Rented — Loué ..... 


Rimouski, c., Qué. . 
Owned — Possédé . 
Rentod = Loud 4... ssssersmeseesesresensessesnenese 


Rivière-du-Loup, ¢c., Qué. 


Owned — Possédé ...... 

Rented — Loud 2... cece ccc cece eer n ence een ecoeeeneneeese 
Rouyn, Co, Qué. ......osessssssssssse 

Owned — Possédé . . 

Rented — Loué .......,.......e.... 


St. Albert, €. —v., Alta. — ALD. .....,...se.sssssecse. 
Owned — Possédé ..,............ 
Rented — Loué .. 


St, Boniface, c., Man. 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué .. 


Total 


5 ,680 
3,860 
1,820 


6,250 
4,590 
1,655 


5,220 
4,175 
1,050 


2,940 
1,905 
1,035 


4,895 
2,920 
1,975 


7,860 
4,705 
3,155 


8,630 
4,655 
3,975 


4,290 
2,260 
2,030 


54,260 
13,765 
40,490 


7,305 
4,225 
3,075 


42,185 
25,255 
16,925 


4,555 
3,765 
790 


8,680 
6,770 
1,910 


6,525 
3,325 
3,200 


3,150 
1,665 
1,485 


4,615 
1,840 
2,775 


2,690 
2,315 
375 


13,360 
8,105 
5,250 


Total 


5,680 
3,855 
1,820 


6,190 
4,540 
1,650 


5,215 
4,170 
1,045 


2,935 
1,905 
1,030 


4,885 
2,915 
1,970 


7,605 
4,590 
3,020 


8,545 
4,635 
3,910 


4,250 
2,245 
2,005 


54,025 
13,745 
40,280 


7,245 
4,205 
3,040 


41,695 
25,150 
16,545 


4,555 
3,760 
795 


8,610 
6,735 
1,880 


6,490 
3,320 
3,170 


3,135 
1,660 
1,480 


4,575 
1,830 
2,750 


2,665 
2,300 
365 


13,315 
8,095 
5,220 


See footnote(s) at end of Table 3. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3. 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Water supply 


Alimentation en eau 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


5,620 
3,820 
1,800 


6,130 
4,495 
1,630 


5,180 
4,150 
1,035 


2,925 
1,895 
1,030 


4,840 
2,895 
1,950 


7,500 
4,505 
2,995 


8,480 
4,595 
3,875 


4,205 
2,220 
1,985 


50,195 
13,345 
36,855 


7,200 
4,175 
3,025 


41,425 
24,940 
16,490 


4,520 
3,745 
780 


8,475 
6,645 
1,825 


6,340 
3,255 
3,085 


2,995 
1,595 
1,395 


4,535 
1,815 
2,720 


2,655 
2,295 
360 


13,270 
8,060 
5,210 


Cold 
only 
Eau 
froide 
seulement 


Installations sanitaires 


5,655 
3,845 
1,805 


6,135 
4,515 
1,620 


5,200 
4,160 
1,040 


2,930 
1,900 
1,030 


4,845 
2,900 
1,945 


7,555 
4,520 
3,035 


8,500 
4,610 
3,885 


4,245 
2,235 
2,010 


50,510 
13,295 
37,215 


7,225 
4,180 
3,045 


41,740 
24,965 
16,770 


4,515 
3,740 
775 


8,490 
6,670 
1,820 


6,265 
3,185 
3,075 


2,935 
1,560 
1,370 


4,460 
1,785 
2,675 


2,665 
2,300 
360 


13,260 
8,060 
5,205 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


Exclusive 
use 
Usage 

exclusif 


5,530 
3,830 
1,700 


6,080 
4,490 
1,585 


5,185 
4,155 
1,025 


2,915 
1,900 
1,015 


4,785 
2,880 
1,900 


7,190 
4,480 
2,715 


8,390 
4,605 
3,790 


4,105 
2,225 
1,880 


48,820 
13,215 
35,605 


7,040 
4,160 
2,880 


39,990 
24,880 
15,110 


4,510 
3,745 
775 


8,435 
6,665 
1,775 


5,975 
3,175 
2,800 


2,915 
1,560 
1,355 


4,260 
1,765 
2,495 


2,645 
2,295 
350 


12,990 
8,025 


4,965 


Shared 

use(1) 

Usage 
partagé(1) 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


St 


Owned — Possédé .... 


St 


St 


Owned — Possédé . 


St 


Owned — Possédé 


st 


St 


St 


St 


St-Lambert, c., Qué. 


St 


St 


Ste-Scholastique, c., Qué. 


Ste-Thérèse, c., Qué. .....,,,.....: o 


St. 


St 


Sa 


Sa 


Qwned — Possédé . 


3-9 


TABLE 3. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Locality 


Localité 


City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 


Rented — Loué ... 


. Catharines, c., Ont. ...... 


Rented — Loué 


e-Foy, c., Qué. 


Rented — Loué .. 


“Hubert, t. — v., Qué. 


Rented — Loué .. 


“Hyacinthe, c., Qué. 


Rented — Loué .................... beer ee eens 


. James — Assiniboia, c., Man. 
Owned — Possédé ....... 
Rented — Loué .......... 


-Jean, c., Qué. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .... 


-Jéréme, c., Qué. 

Owned — Possédé . 

Rented — Lou€ ...,..,.,,.......,.....,...sssse bees enee 
. John's, c., Nfld. ~ T.-N. . 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .......... 
-Laurent, c., Qué. 
Owned ~ Possédé .. 
Rented — Loué .... 


-Léonard, c., Qué. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué 


Owned — Possédé .... 
Rented — Loud ......4.,..4.,.,.ssessesurse bee eneee aes 


Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ..... 


Thomas, c., Ont. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué . 


. Vital, c., Man. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


int John, c., N.B. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .... 


mia, c., Ont. .... 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué .....,............. tees 


Total 


3,855 
3,040 
815 


32,850 
22,340 
10,505 


18,520 
8,295 
10,230 


5,190 
3,680 
1,500 


7,005 
2,140 
4,865 


19,620 
13,845 
5,780 


8,705 
3,670 
5,035 


7,310 
2,785 
4,530 


20,420 
12,005 
8,415 


5,435 
3,245 
2,190 


19,845 
6,585 
12,860 


14,510 
5,380 
9,130 


3,475 
2,255 
1,220 


4,610 
2,170 
2,440 


8,065 
5,205 
2,865 


10,030 
6,580 
3,450 


24,020 
10,710 
13,310 


16,965 
11,350 
5,615 


Total 


3,850 
3,035 
815 


32,790 
22,305 
10,485 


18,500 
8,285 
10,215 


5,155 
3,655 
1,495 


7,000 
2,140 
4,860 


19,580 
13,815 
5,765 


8,675 
3,655 
5,025 


7,300 
2,780 
4,515 


19,970 
11,710 
8,260 


5,435 
3,245 
2,190 


19,425 
6,585 
12,840 


14,490 
5,370 
9,115 


3,415 
2,210 
1,205 


4,595 
2,165 
2,430 


8,060 
5,200 
2,860 


9,945 
6,520 
3,420 


23,680 
10,520 
13,155 


16,950 
11,345 
5,610 


See footnote(s) at end of Table 3. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3. 


Water supply Bath facilities 
Alimentation en eau Installations sanitaires 


3,825 
3,020 
805 


32,605 
22,175 
10,435 


18,420 
8,250 
10,165 


5,030 
3,560 
1,465 


6,600 
2,100 
4,505 


19,480 
13,730 
5,750 


8,515 
3,615 
4,905 


7,100 
2,745 
4,360 


18,825 
11,230 
7,600 


5,405 
3,235 
2,175 


19,315 
6,545 
12,765 


14,430 
5,345 
9,080 


3,165 
2,055 
1,105 


4,470 
2,110 
2,360 


7,995 
5,160 
2,840 


9,870 
6,465 
3,410 


22,280 
10,075 
12,205 


16,860 
11,270 
5,595 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 


Installed 


No 
oy Baignoire ou douche installée installed 
- shower 
Eau - 
froide Exclusive Shared Sans 
seulement use use(1)} baignoire: 
- - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif partagé(1) 
25 3,840 3,835 5 15 
15 3,035 3,030 - 10 
10 805 805 5 5 
185 32,660 32,300 360 185 
130 22,240 22,175 60 105 
45 10,420 10,120 300 85 
80 18,405 18,310 95 115 
35 8,240 8,240 5 50 
50 10,160 10,070 85 70 
125 5,105 5,100 5 85 
95 3,625 3,625 - 60 
30 1,480 1,475 5 25 
395 6,630 6,470 160 370 
45 2,090 2,080 10 50 
360 4,540 4,390 150 320 
100 19,500 19,455 45 125 
85 13,755 13,750 10 90 
15 5,740 5,705 35 30 
160 8,510 8,430 80 200 
40 3,615 3,610 5 55 
120 4,890 4,815 75 145 
200 7,115 6,890 225 190 
35 2,740 2,735 10 45 
160 4,380 4,155 220 150 
1,145 18,760 18,225 535 1,660 
480 11,210 11,095 115 790 
665 7,545 7,130 420 865 
30 5,420 5,400 20 15 
10 3,245 3,240 - 5 
20 2,180 2,165 20 10 
110 19,365 19,220 145 80 
35 6,565 6,525 35 25 
75 12,800 12,690 110 55 
55 14,445 14,345 100 65 
20 5,350 5,300 55 25 
35 9,090 9,065 45 40 
255 3,155 3,135 20 325 
155 2,050 2,045 10 205 
95 1,100 1,090 10 120 
125 4,455 4,430 30 150 
55 2,115 2,110 5 55 
70 2,345 2,320 25 95 
65 8,005 7,905 95 65 
45 5,170 5,155 20 35 
20 2,835 2,755 75 35 
70 9,855 9,815 45 175 
60 6,460 6,455 5 120 
10 3,395 3,355 40 50 
1,395 22,290 21,710 580 1,730 
440 10,155 10,055 95 560 
955 12,140 11,650 485 1,170 
90 16,890 16,720 170 75 
75 11,305 11,275 25 45 
15 5,590 5,445 145 30 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


TABLE 3. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Dwellings with running water 
Logements avec eau courante 
Water supply Bath facilities 
Alimentation en eau Installations sanitaires Dwellings 
without 
running 
Locality Installed No water 
_ Hot and Cold - installed - 
Localité cold only Baignoire ou douche installée bath or | Logements 
- - shower sans 
Eau Eau - eau 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide - - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 
Saskatoon, c., Sask. . 38,590 38,305 38,100 205 38,330 36,770 1,555 260 285 
Owned — Possédé .... 22,870 22,830 22,670 165 22,700 22,590 110 170 40 
Rented — Loué ..., 15,720 15,475 15,435 45 15,630 14,185 1,450 90 240 
Sault Ste. Marie, c., Ont. ve 20,900 20,765 20,515 245 20,520 20,105 420 380 135 
Owned — Possédé ...... . . . 14,770 14,690 14,495 195 14,525 14,440 85 240 80 
Rented — Loué ..,,........... ésressosesssmessensneesesee 6,125 6,080 6,025 55 5,995 5,665 330 130 50 
Sept-Îles, c., Qué. .. . 5,630 5,605 5,545 60 5,535 5,475 55 95 25 
Owned ~ Possédé .... . 2,860 2,835 2,795 40 2,800 2,790 5 60 20 
Rented — Loué ...... . 2,770 2,770 2,750 20 2,735 2,680 50 40 - 
Shawinigan, c., Qué, . 7,515 7,495 7,150 340 7,120 7,050 70 395 15 
Owned — Possédé .... . : . 2,480 2,480 2,425 55 2,400 2,400 - 75 5 
Rented ~ Loud co .c cect eee e eres cece eer seeee rescence teseae 5,030 5,020 4,730 290 4,715 4,650 65 315 15 
Shawinigan-Sud, t, — v., Qué. ..............susresseesre 2,810 2,810 2,740 70 2,715 2,705 5 95 5 
Owned — Possédé ......... . . . 1,755 1,745 1,710 30 1,700 1,700 5 50 5 
Rented — Loué ........,..,..,........ rene ee es 1,055 1,055 1,025 30 1,010 1,005 5 50 - 
Sherbrooke, C., Qué. ..,,,,..,,.s.s.sssssssssessssseensese 22,730 22,695 21,425 1,270 22,225 21,965 260 510 35 
Owned — Possédé ... . 8,180 8,165 8,055 115 8,075 8,055 20 100 15 
Rented — Loué .. 14,555 14,530 13,370 1,155 14,150 13,905 240 400 25 
Sillery, c., Qué. . . 3,455 3,450 3,410 45 3,415 3,395 20 40 5 
Owned — Possédé . . 2,260 2,265 2,250 15 2,245 2,240 5 15 - 
Rented — Loué .. . 1,190 1,190 1,165 30 1,170 1,150 15 25 - 
Simcoe, t. — v., Ont. ....., vers . 3,550 3,535 3,505 30 3,515 3,465 45 35 10 
Owned — Possédé ... . . 2,200 2,195 2,165 30 2,180 2,175 5 15 5 
Rented — Loué .......... . 1,350 1,345 1,335 5 1,335 1,290 40 20 10 
Sorel, c., Qué. .......,,..,..... teed e enone nee eenennens 5,080 5,070 4,660 405 4,685 4,620 60 |: 390 10 
Owned — Possédé . . . 2,515 2,515 2,350 165 2,350 2,345 5 165 - 
Rented — Loué .... 2,560 2,555 2,315 245 2,335 2,275 55 230 5 
Stratford, €., Ont. ,....,.........,....... sete enna vee 7,625 7,615 7,525 90 7,535 7,450 90 85 10 
Owned — Possédé ................. sorreseseenereseessesee 4,995 4,995 4,920 70 4,930 4,910 20 65 5 
Rented — Loud .,..,....,........ss.sessseseesssecseeues 2,630 2,625 2,605 20 2,610 2,540 70 25 10 
Sudbury, ¢., Ont. . 24,440 24,370 24,180 195 23,725 22,790 935 715 70 
Owned — Possédé . sees . . 13,285 13,260 13,175 85 13,105 12,900 200 185 25 
Rented — Loué ..... sees nues so... ase 21,155 11,110 11,000 110 10,625 9,895 730 530 45 
Swift Current, ¢c., Sask. ... setae sussssee 4,675 4,645 4,600 40 4,620 4,465 160 55 30 
Owned — Possédé .............. aoe 2,785 2,780 2,750 30 2,745 2,720 20 40 10 
Rented — Loué .............,. osseuse 1,890 1,865 1,855 15 1,875 1,745 135 15 25 
Sydney, c., N.S. — N. É.. 8,045 8,010 7,705 300 7,685 7,435 250 360 35 
Owned — Possédé ...,.... 5,340 5,320 5,220 95 5,200 5,150 45 145 15 
Rented — Loué ...... so. 2,705 2,690 |” 2,485 205 - 2,490 2,285 205 220 20 
Thetford Mines, c., Qué. 5,725 5,710 5,510 200 5,430 5,385 50 295 10 
Owned — Possédé .... . 3,510 3,510 3,435 70 3,395 3,380 15 115 5 
Rented = Loué ........ tees 2,210 2,200 2,075 125 2,030 2,005 30 175 5 
Thompson, c., Man. .... . 4,760 4,745 4,735 15 4,740 4,570 170 20 15 
Owned — Possédé .. . . . 1,905 1,900 1,885 10 1,890 1,885 5 10 5 
Rented — Loué ...,........ seas . . ce. . 2,860 2,850 2,850 - 2,845 2,680 165 10 10 
Thorold, ¢. — v., Ont. . 4,155 4,130 4,090 35 4,100 4,065 35 55 20 
Owned — Possédé .... . 3,235 3,215 3,190 30 3,195 3,180 15 40 20 
Rented — Loué ......- 915 910 905 5 905 885 20 10 5 
Thunder Bay, c., Ont. 31, 245 30,890 30,495 390 30,230 29,475 760 1,015 355 
Owned ~ Poasédé .... . 22,765 22,555 22,235 320 22,080 21,955 115 690 210 
Rented — Loué .,.,,.......e.ssesssseseresesssessosseses 8,480 8,335 8,260 75 8,155 7,515 645 325 145 
Timmins, t. — v., Ont. 7,870 7,855 7,770 85 7,635 7,415 215 235 15 
Owned — Poasédé .... + 4,450 4,445 4,410 35 4,375 4,330 40 75 5 
Rented — Loué ....,4...4..seesevecessesesss esse 3,415 3,405 3,360 50 3,255 3,085 175 155 10 


See footnote(s) at end of Table 3. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3. 
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and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 3, Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Bath facilities 


Installations sanitaires 


Shared 

use(1) 

Usage 
partagé(1) 


Dwellings with running water 
Logements avec eau courante 
Water supply 
Alimentation en eau 
Locality Installed 
- Total Hot and Cold - 
Localité Total cold only Baignoire ou douche installée 
Eau Eau 
chaude froide Exclusive 
et eau seulement use 
froide Total - 
Usage 
exclusif 
r TT | ID 
City or town ~ Continued 
Cité ou ville — suite 

Toronto, Coy Ont. ...,,..,,. essences 224,445 223,220 222,235 985 222,825 209,995 
Owned — Possédé ...... 93,730 93,400 92,780 620 92,955 89,890 
Rented — Loué ,,.,.......... 130,715 129,820 129,455 365 129,875 120,105 
Tracy, te — Vig Qué. Co ccc ss cece cence mee ncerseeenene 2,860 2,850 2,805 50 2,810 2,800 
Owned — Possédé ,. . 1,865 1,860 1,840 25 1,835 1,830 
Rented — Lou€ ,,,,,,.,e...... 995 995 970 25 975 970 
Trail, c., B.C, — C.-B. users 3,555 3,550 3,535 10 3,545 3,450 
Owned — Possédé 2,365 2,365 2,350 10 2,360 2,355 
Rented — Loué .......... 1,195 1,185 1,185 - 1,190 1,095 
Transcona, Cr, Man. cscs eccccccc carrer csevscerevesvesae 5,800 5,730 5,710 30 5,710 5,600 
Owned — Possédé ... 4,770 4,730 4,705 25 4,700 4,690 
Rented — Loué ...... 1,030 1,005 1,000 5 1,010 905 
Trenton, t. — v., Ont. ... been ee enrenenees 4,180 4,155 4,055 105 4,045 3,990 
Owned — Possédé .......- oe 2,455 2,435 2,370 65 2,380 2,375 
Rented — Loué .,,....,.,. eee e eee nneees 1,730 1,725 1,685 35 1,660 1,615 
Trois-Rivières, c., Qué. ...... 15,545 15,515 14,550 965 14,835 14,440 
Owned — Possédé ...... . 5,815 5,800 5,610 190 5,640 5,620 
Rented — Loué ....,..,....... 9,730 9,715 8,940 775 9,195 8,820 
Truro, t. — v., N.S. — N.-É. ..... 4,045 3,975 3,870 110 3,895 3,765 
Owned — Possédé . 2,285 2,245 2,180 65 2,195 2,185 
Rented — Loué ..,......+..%.. 1,760 1,735 1,685 40 1,705 1,580 
Val-d'Or, t. — v., Qué. .. 4,475 4,460 4,385 75 4,340 4,250 
Owned — Possédé ........ 1,990 1,980 1,935 40 1,930 1,925 
Rented — Lou€ ... esseseeeoes 2,490 2,485 2,450 35 2,415 2,330 
Valleyfield (Salaberry-de-), c. 8,285 8,270 7,940 330 7,915 7,835 
Owned — Possédé 3,850 3,840 3,745 95 3,720 3,710 
Rented — Loué .,,.........s. 4,440 4,430 4,195 235 4,190 4,125 
Vancouver, c., B.C. — C.-B. ... 153,240 152,635 151,720 920 152,395 145,470 
Owned — Possédé 71,850 71,700 71,320 380 71,545 71,075 
Rented — Loué ...,,....%..:.. 81,395 80,930 80,395 535 80,855 74,395 
Vanier, Co, Ont. .....,,..,,... sunsrsssssseseee 7,015 7,000 6,965 30 6,875 6,780 
Owned — Possédé ..... 1,950 1,950 1,940 10 1,915 1,905 
Rented — Loué .ecccserecsccccreeecreeseseecaeensereeneee 3,065 5,050 5,030 20 4,950 4,875 
Vaughan, t. — v., Ont. 4,270 4,190 4,130 60 4,165 4,145 
Owned — Possédé ..... 3,255 3,225 3,190 40 3,210 3,200 
Rented — Loué ,,,.,..,..,...,. 1,010 965 945 20 955 940 
Verdun, c., Qué. ... 24,100 24,085 23,110 975 23,730 23,450 
Owned ~ Possédé ... 3,410 3,405 3,345 55 3,385 3,365 
Rented — Loué ...... Sane nnn beeen ee eeenee 20,695 20,680 19,760 920 20,345 20,085 
Vernon, c., B.C. — C.-B, 4,180 4,160 4,115 50 4,130 3,980 
Owned — Possédé ... 2,690 2,685 2,660 30 2,665 2,655 
Rented — Lou€ ,..,.......... 1,485 1,470 1,455 20 1,470 1,325 
Victoria, c., B.C, — C.-B, .,.... 24,765 24,635 24,460 175 24,620 23,,115 
Owned — Possédé ..... 9,350 9,345 9,285 60 9,325 9,250 
Rented — Loué ...,.......,.. 15,415 15,285 15,170 115 15,300 13,865 
Victoriaville, t. — v., Qué. 5,950 5,940 5,825 115 5,795 5,685 
Owned — Possédé .. eee 3,030 3,025 3,000 25 2,980 2,970 
Rented — Loud ..........eessesesessssesesseseesesessense 2,920 2,915 2,830 90 2,820 2,715 
Wallaceburg, t. — v., Ont. secresccsercccecceecacsesereses 3,210 3,190 3,130 65 3,125 3,080 
Owned — Possédé ...... 2,345 2,335 2,300 30 2,300 2,290 
Rented — Loué ........,,,....e..seessessreseusremesenses 865 855 820 30 825 790 
Waterloo, c., Ont. ...... seems ssesereseesse 10,835 10,820 10,755 60 10,795 10,690 
Owned — Possédé ... 6,455 6,445 6,400 40 6,430 6,415 
Rented — Loué .. . 4,380 4,375 4,355 20 4,370 4,280 


See footnote(s) at end of Table 3, — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3, 


No 
installed 
bath or 
shower 


Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
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TABLE 3. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Dwellings with running water 
Logements avec eau courante 
Water supply Bath facilities 


Alimentation en eau Installations sanitaires Dwellings 
without 
running 

Locality Installed No water 
- Hot and Cold - installed - 
Localité cold oniy Baignoire ou douche installée bath or Logements 
- - shower sans 
Eau Eau - eau 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide Total - - ni douche 
e Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
City or town — Concluded 
cité ou ville — fin 
Welland, c., Ont. ........ seve eee ne tees Ce eee eeeenntees 12,800 12,750 12,660 90 12,680 12,520 160 120 50 
Owned — Possédé ...... 9,050 9,020 8,945 70 8,970 8,935 35 80 30 
Rented — Loué ......... . . 3,745 3,730 3,710 |: 15 3,700 3,585 115 50 20 
West Kildonan, c., Man. 7,095 7,065 7,040 25 7,040 7,025 20 55 25 
Owned — Possédé ...... . 5,535 5,525 5, 500 20 5,500 5,495 - 35 15 
Rented = Lou€é ,.....,..... 1, 560 1,545 1, 540 5 1,540 1,525 15 20 15 
Westmount, C., QUE, esse see reuessesesoeueuee 8,160 8,150 8,115 35 8,140 8,070 75 20 15 
Owned — Possédé . 3,200 3,195 3,190 10 3,195 3,190 10 5 - 
Rented — Loué ............ ee eee ee 4,960 4,950 4,930 20 4,945 4,875 70 - 15 10 
Whitby, t. —v., Ont. ce... sede ee eee ence eeeeaveenees 6,630 6,570 6,515 55 6,540 6,465 75 90 55 
Owned — Possédé .. . . 4,800 4,755 4,710 50 4,740 4,730 15 55 45 
Rented — Loué .......,.,,..,.......... ever . 1,830 1,815 1,805 10 1,800 1,740 65 25 15 
Whitchurch — Stouffville, t. -v., Ont. ........ st eeeeeaee 3,110 3,020 2,945 80 2,950 2,930 15 160 95 
Owned — Possédé .,,.,.,,.., En 2,395 2,330 2,275 60 2,295 2,295 5 100 65 
Rented — Loué ... . 715 685 670 20 655 640 15 60 25 
Whitehorse, c., Yukon .,....,...,,..,........ ete c eee eneees 3,240 3,015 2,965 50 3,000 2,925 75 240 225 
Owned — Possédé .. vosssesss 1,565 1,400 1,375 30 1,395 1,395 5 170 165 
Rented — Loué ...... see eeeene 1,670 1,615 1,595 15 1,605 1,535 70 70 60 
White Rock, c., B.C. — C.-B. ......... tee e ene nee ce 4,125 4,120 4,080 40 4,100 4,075 30 25 5 
Owned — Possédé ....... os tees 2,625 2,625 2,595 30 2,610 2,600 5 15 5 
Rented — Loué ,..,,,,,,,. . . ne... 1,500 1,495 1,485 10 1,490 1,470 25 10 - 
Windsor, c., Ont. . ss... 59,735 59,645 59,280 360 59,305 58,475 830 435 95 
Owned — Possédé . ve. 40,390 40,350 40,105 250 40, 160 40,025 135 235 45 
Rented — Loud ,........44 44e sise seu seems ss... 19,345 19,290 19,175 115 19,145 18,450 695 200 55 
Winnipeg, c., Man. ......... se eeneeeenecens se eeeeeeereeees 83,995 83,345 82,950 395 83,220 77,980 5,235 775 650 
Owned — Possédé , 39,650 39,605 39,335 270 39,245 38, 845 400 400 45 
Rented — Loué ........... . 44,345 43, 740 43,620 125 43,970 39,135 4,835 375 605 
Woodstock, c., Ont. 7,935 7,925 7,860 70 7,865 7,785 85 65 5 
Owned — Possédé . . 5,230 5,235 5, 180 50 5,190 5,170 15 40 - 
Rented — Loué ...,..,..... 2,700 2,690 2,680 15 2,675 2,610 65 25 10 
Yorkton, c., Sask. .. 4,140 4,105 4,020 80 4,055 3,945 105 85 40 
Owned = Possédé . : 2,595 2,575 2,510 65 2,530 2,515 15 65 20 
Rented — Loud . oc. cece cece cece ence cence nen esse 1,545 1,525 1,510 20 1,520 1,435 90 25 15 
Other municipal subdivisions 
Autres subdivisions municipales 
Ancaster, twp., Ont. . . 4,000 3,940 3,895 40 3,900 3,870 35 95 60 
Owned — Possédé ... . 3,625 3,575 3, 545 30 3,555 3,535 20 70 50 
Rented — Loué ............. Fee eee eee et ne tenet een enee 375 365 355 10 350 330 15 30 15 
Annapolis, mun., N.S, — N.-É. ..... tee eee eee esters 4,930 4,355 3,690 670 3,565 3,520 45 1,370 575 
Owned — Poasédé , . 4,070 3,565 2,995 565 2,890 2,860 30 1, 180 505 
Rented — Loué .... . none : . 865 795 690 100 675 655 20 190 70 
Antigonish, mun., N.S. — N.-É. .,,........ cee eeeeeeeeaeaes 2,315 1,860 1,505 350 1,495 1,495 ~ 820 455 
Owned — Possédé ... . . 2,065 1,675 1,355 315 1,345 1,340 - 725 395 
Rented — Loud .,..,....,,,..,,.4, . 250 185 150 35 155 155 - 100 60 
87. Bonnyville, mun., Alta, — Alb. ...,..,,........... ene 2,350 1,810 1,730 85 1,705 1,700 ~ 645 535 
Owned — Possédé ......... see : 965 520 445 75 420 420 - 545 450 
Rented ~ Loud 2... cece ence eee e cence sans 1,380 1,295 1, 285 10 1,280 1, 280 5 95 85 


Sce footnote(s) at end of Table 3. — Voir renvoi(s) A la fin du tableau 3. 


TABLE 3. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 ~ Continued 


TABLEAU 3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 ~ suite 


Locality 


Localité 


Other municipal subdivisions — Continued 
Autres subdivisions municipales — suite 


Burnaby, mun., B.C. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué 


Campbell River, mun., B.C. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué 


Cape Breton, mun., N.S. — N. -E. 
Owned ~ Possédé ...,..,,,..... 
Rented — Loué .. 


Charleswood, mun., Man. ,.,..,........,.. eee 
Owned — Possédé 
Rented — Loué . 


Chilliwhack, mun., B.C. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Chinguacousy, twp., Ont. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué 


Colchester, mun., N.S. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué 


Coquitlam, mun., B.C. 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué .... 


Cumberland, mun., N.S. 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué 


Darlington, twp., Ont. 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué 


Delta, mun., B.C. — C.-B. 
Owned — Possédé ..., 
Rented — Loué ....... 


East Hants, mun., N.S. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué 


Esquimalt, mun., B.C. 
Owned = Possédé 
Rented — Loué ... 


Essa, twp., Ont. 
Owned ~ Possédé 
Rented — Loué 


Etobicoke, b., Ont. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .... 


Fort Garry, mun., Man. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ..,........ 


Total 


Total 


38,625 
23,830 
14,795 


2,865 
1,935 
930 


8,155 
7,195 
960 


3,075 
2,690 
385 


6,190 
4,505 
1,685 


7,565 
6,510 
1,055 


5,585 
4,790 
795 


13,260 
9,885 
3,375 


3,825 
3,440 
390 


2,600 
2,230 


370 


12,050 
10,030 
2,015 


2,445 
2,120 
325 


3,990 
2,190 
1,800 


2,740 
1,250 
1,485 


82,200 
51,295 
30,910 


7,000 
5,065 
1,935 


See footnote(s) at end of Table 3. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3. 


Water supply 


Alimentation en eau 


Dwellings with running water 
Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Installations sanitaires 


Installed 
Cold - ins 
only Baignoire ou douche installée ba 
- sh 
Eau 

froide Exclusive Shared s 
seulement use use(1} bai. 
Total - - ni 
Usage Usage ins 

exclusif | partagé(L) 

215 38,535 38,305 230 

135 23,790 23,745 50 

85 14,745 14,560 185 

30 2,840 2,830 15 

20 1,920 1,920 5 

5 920 910 10 

1,390 6,645 6,605 35 

1,160 5,935 5,920 15 

230 710 690 20 

30 3,060 3,060 - 

20 2,680 2,680 _ 

10 375 380 - 

100 6,140 6,130 10 

55 4,475 4,470 5 

40 1,665 1,660 5 

55 7,530 7,500 30 

40 6,490 6,485 5 

15 1,035 1,010 25 

715 4,760 4,700 65 

605 4,090 4,060 35 

115 675 640 30 

65 13,220 13,180 40 

45 9,860 9,855 10 

20 3,355 3,330 30 

750 2,865 2,815 50 

635 2,605 2,580 25 

110 260 240 20 

50 2,540 2,520 15 

40 2,190 2,180 10 

10 345 340 5 

80 12,005 11,980 20 

55 10,010 | 10,010 5 

30 - 1,995 1,975 15 

375 1,945 1,910 30 

330 1,680 1,660 20 

45 265 255 15 

25 3,990 3,950 40 

15. 2,190 2,190 5 

10 1,805 1,765 40 

45 2,695 2,690 5 

30 1,215 1,215 - 

10 1,475 1,475 5 

275 82,105 81,610 490 

220 52,245 51,180 70 

55 30,855 30,430 420 

45 6,975 6,950 25 

35 5,050 5,050 - 

10 1,925 1,905 25 


No 
talled 
th or 
ower 
ans 
gnoire 
douche 
taliée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLEAU 3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Locality 


Localité 


Other municipal subdivisions — Continued 
Autres subdivisions municipales — suite 


Georgina, Ewp., Ont. cessosessncresencncccsnresseressseses 
Owned — Possédé , 
Rented — Loué ,,,.4...ssneesossssemcosssesesaneserersee 


Gloucester, twp., Ont. cecencecracrcerenescccccunscvsesesess 
Owned — Possédé eee 
Rented — Loud ceccccccsccccccensceverscccnsorensnssenses 


Halifax, mun., N.S. — N.-E. oe 
Owned — Possédé ..,....... 
Rented — LOU seccecrcsccsnccencvcsecennccccrssregssesas 


17. I.D., mun., Alta, — ALD. ceccecsverenessuccccscccncere 
Owned — Possédé ...,,,.,.. 
Rented — LOué .....ssssassosnesseseseseseseseensmmsesess 


Innisfil, twp., Ont. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loud ..,.,.s.sureosensessereeeseeseesnsenessse 


Inverness, mun,, N.S. — N.-É, ses. soso 
Owned — Poasédé .. . 
Rented ~ Loud ,,,..,.,..,,..esessseeessesssesereonesees 


Kildonan, North, mun., Man. .....,....ssssensesvenesoosene 
Owned — Possédé ..,.,,.. 
Rented — Lou€ .,,,.,.........evssse 


King, twp., Ont. . 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .... 


Kings, mun., N.S. — N.-É. .........,. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loud ciccecccecercevenanencccnensccereceenseses 


Kingston, twp., Ont. ........ 
Owned — Possédé ., 


Rented — Loué .,.,,,..,...ss.sssssessssesnssnesseonseuss 


Kitimat, mun., B.C, — C.-B. ...,.. 
Owned — Possédé ..,.... 
Rented — Loud .,...s.ss.evessenssesvenenennenenessneenes 


Langley, mun., B.C. — C.-B, sers 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loud ....s.ssseesossenssessesssessneusseneceee 


Leduc, County No, 25, Alta. — Alb. ..,.....,......s.sssoes 
Owned — Posaédé ..,...e....uu 
Rented — LOuÉ ......ss.sssessesssesssaneusesrenssscseses 


Lunenburg, mun., N.S. — Fa cesse sucossesossesssse 
Owned — Possédé . 


Owned — Posaédé ,......, 
Rented — Lou€ .........s..sssossssesss 


Matsqui, mun., B.C, — C.-B. ceccerseccccsccssncccecceeeser 
Owned — Possédé ....,,.... 
Rented — Loué ........s.s.ssrssssssessse 


See footnote(s) at end of Table 3. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3, 


Totai 


Water supply 
Alimentation en eau 


4,380 
3,645 
730 


8,575 
6,240 
2,335 


15,870 
12,735 
3,140 


845 
680 
165 


2,860 
2,455 
400 


3,435 
3,070 
370 


5,020 
2,860 
2,160 


3,325 
2,720 
605 


8,395 
5,810 
2,585 


4,205 
3,475 
735 


3,025 
1,900 
1,120 


6,175 
4,995 
1,185 


1,925 
1,665 
260 


4,510 
4,145 
365 


7,320 
5,490 
1,830 


6,360 
4,880 
1,480 


Hot and 
cold 


Eau 


chaude 
et eau 
froide 


4,160 
3,470 
690 


8,500 
6,180 
2,315 


14,030 
11,260 
2,775 


715 
570 
140 


2,750 
2,365 
385 


2,880 
2,585 
300 


4,990 
2,830 
2,160 


3,235 
2,655 
575 


7,350 
5,045 
2,310 


4,155 
3,430 
725 


3,010 
1,885 
1,125 


6,010 
4,875 
1,135 


1,780 
1,550 
230 


3,535 
3,260 
275 


7,200 
5,415 
1,785 


6,235 
4,805 
1,425 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Cold 
only 
Eau 
froide 
seulement 


Installations sanitaires 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


4,125 
3,465 
655 


8,510 
6,200 
2,310 


14,005 
11, 245 
2,760 


725 
585 
135 


2,755 
2,375 
375 


2,740 
2,460 
280 


5,015 
2,855 
2,155 


3,230 
2,665 
565 


7,130 
4,870 
2,260 


4,165 
3,445 
715 


3,015 
1,900 
1,115 


6,035 
4,910 
1,130 


1,760 
1,530 
230 


3,250 
2,990 
260 


7,215 
5,425 
1,790 


6,260 
4,830 
1,435 


Exclusive 
use 
Usage 

exclusif 


Shared 

use(1) 

Usage 
partagé(1) 


No 
installed 
bath or 
shover 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 3, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1972 — Continued 


TABLEAU 3. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Locality 


Localité 


Other municipal subdivisions — Continued 
Autres subdivisions municipales — suite 


Mission, mun., B.C. — C.-B, ce cece c ect ence cccceveucoes 
Owned — Possédé ..,,,.,..,,, tee 
Rented — Loué ,,...,....,..,,.4. 44.4 


Nepean, twp., Ont. . 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ,,......... cc cece enn n cen eecasessecteccene 


North Cowichan, mun., B.C. — C.-B. ce cecccecucccccccccasce 
Owned — Possédé .,....,..,...., 
Rented — Loud .,..,,,..4...4. sous eesecacerccsere 


North Vancouver, mun., B.C. — C.-B, os scseesseesces 
Owned — Possédé ...,..,,,..,.. 
Rented — Loud ,,,.,.,...,.... 44e essences 


Oak Bay, mun., B,C, — C.-B. ,................ crosses 
Owned — Possédé ...... 
Rented — Loud oo... cece cece cers c cea c sete cece eetrcaceee 


Parkland, County No. 31, Alta. — Alb. ...... ccc cesse. 
Owned — Possédé ........... 
Rented — Loué oo. cece see ce cee c cet e cece eeerneretesseeere 


Pickering, twp., Ont. ... es scccccscccccerccvarccasvesctees 
Owned — Possédé ...... 
Rented — Loué ........,,.,............. 


Pictou, mun., N.S. — N.-E. oer ree e cette TETE TETE EEE 
Owned ~ Possédé ...... 
Rented — Loué .......... 


Powell River, mun., B.C. — C.-B, wccucceccsccecccececesacs 
Owned ~ Possédé .., 
Rented — Loué ,..... 


Red Deer, County No. 23, Alta, — ALD. ...cccccccccccccceee 
Owned — Possédé ........... 
Rented — Loué .., 


Richmond, mun,, B,C. — C.-B, esse usoussss 
Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué .., 


Richmond, mun,, N.S, — N, -E 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ., 


44. Rocky View, mun., Alta. — Alb. ....... ensssssesssessse 
Owned — Possédé , 
Rented — Loué 


Saanich, mun., B.C, 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ............. 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Total 


3,070 
2,320 
750 


16,885 
11,115 
5,775 


3,490 
2,765 
725 


15,605 
13,260 
2,345 


6,670 
4,850 
1,820 


3,200 
2,570 
630 


7,820 
6,710 
1,110 


4,775 
4,255 
520 


3,950 
2,925 
1,025 


3,425 
2,740 
685 


16,945 
13,010 
3,930 


2,900 
2,610 
295 


2,760 
2,120 
640 


19,585 
15,870 
3,715 


3,820 
3,065 
750 


Total 


3,010 
2,280 
730 


16,850 
11,085 
5,755 


3,470 
2,755 
720 


15,580” 
13,240 
2,335 


6,670 
4,850 
1,815 


2,335 
1,900 
435 


7,630 
6,575 
1,055 


3,895 
3,515 
375 


3,940 
2,920 
1,020 


2,970 
2,360 
610 


16,930 
13,000 
3,925 


2,205 
1,990 
215 


2,530 
1,985 
545 


19,555 
15,855 
3,705 


3,090 
2,485 
610 


See footnote(s) at end of Table 3. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 3. 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Water supply 


Alimentation en eau 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


2,925 
2,225 
700 


16,790 
11,040 
5,755 


3,420 
2,725 
695 


15,525 
13,200 
2,325 


6,645 
4,835 
1,810 


2,155 
1,755 
400 


7,520 
6,490 
1,025 


3,160 
2,870 
285 


3,905 
2,895 
1,010 


2,820 
2,240 
580 


16,815 
12,930 
3,885 


1,700 
1,535 
165 


2,450 
1,940 
515 


19,460 
15,785 
3,680 


2,495 
1,990 
500 


Cold 
only 
Eau 
froide 
seulement 


Total 


2,255 
695 


16,840 
11,085 
5,750 


3,445 
2,740 
705 


15,560 
13,230 
2,330 


6,650 
4,845 
1,810 


2,175 
1,775 
405 


7,585 
6,560 
1,030 


3,075 
2,800 
270 


3,925 
2,915 
1,015 


2,775 
2,205 
570 


16,870 
12,965 
3,905 


1,620 
1,460 
160 


2,445 
1,940 
515 


19,525 
15,825 
3,700 


2,635 
2,125 
510 


Installations ‘sanitaires 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


Exclusive Shared 

use use(1l} 

Usage Usage 
exclusif partagé (1) 
2,255 - 
685 15 
16,820 20 
11,085 - 
5,735 15 
3,435 10 
2,735 - 
695 10 
15,535 25 
13,225 5 
2,310 20 
6,630 25 
4,840 - 
1,790 20 
2,170 - 
1,770 5 
405 - 
7,545 40 
6,540 15 
1,000 25 
3,035 35 
2,780 20 
255 15 
3,900 30 
2,910 5 
990 25 
2,770 5 
2,200 - 
565 - 
16,810 60 
12,955 10 
3,855 50 
1,615 5 
1,460 5 
160 5 
2,440 - 
1,935 - 
510 - 
19,440 85 
15,805 20 
3,635 60 
2,600 35 
2,110 15 
490 20 


No 
installed 
bath or 
shower 


Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 3. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Conciuded 


TABLEAU 3, Logements occupés selon le’ mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
cités et villes constituées, et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — fin 


Locality 


Localité 


Other municipal subdivisions = Concluded 
Autres subdivisions municipales — fin 


Saltfleet, twp., Ont. ......,..... ete e cence ree een eeereens 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ..... 


Sandwich West, twp., Ont, ......,,,............ nrosnesosus 
Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué .....,,,... 


Sarnia, twp., Ont. ...... Pern e er eee eee ere tee enenne our. 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ..... 


Scarborough, b., Ont. ........ see e ete etn ernee rrr 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ....... 


Sidney, twp., Ont. .. 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ..... 


Strathcona, County No, 20, Alta. — Alb 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ........ 


Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué .,....... 


Surrey, mun., B.C, — C.-B. wesc cece rence rn rcccosnee nu. 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ....... 


Teck, twp., Ont. .... 
Owned — Possédé .,. 
Rented — Loué ..... 


Valley East, twp., Ont, co.cc cece eee ce renee eceas sense . 
Owned — Possédé ... see .. 
Rented — Loué .....,... . . soins. 


2 


West Hants, mun., N.S. — N.-Ë, 
Owned — Possédé .. . 1 
Rented — Loué ..... . . cease sees so. 


West Vancouver, mun., B.C. — C.-B. .. 
Qwned — Possédé .. 
Rented — Loué ....... 


York, b., Ont. ... 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ..,.,,,,,.,,......4......... errors sus. 


York, East, b., Ont. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .......... 


York, North, b., Ont. seas 
Owned — Possédé .. . 
Rented — LOU .o. ieee cece scence cere eeerteereerenees 


Alimentation en eau 


Dwellin 


gs with running water 


Logements avec eau courante 
Water supply 


___] 


| Installations 


Bath facilities 


sanitaires 


Total Hot and Cold 
muet | So | only 
Eau Eau 
chaude froide 
et eau seulement 
froide 
4,865 4,780 4,710 75 
4,030 3,970 3,910 55 
840 810 800 15 
3,045 3,030 2,990 35 
2,690 2,670 2,645 30 
365 360 345 10 
2,655 2,615 2,575 40 
2,215 2,190 2,165 25 
430 425 410 15 
91,530 91,400 91,035 370 
57,885 57,820 57,525 295 
33,640 33,580 33,505 75 
2,955 2,825 2,760 65 
1,680 1,575 1,530 50 
1,275 1,250 1,230 15 
6,275 5,800 5,675 125 
5,250 4,905 4,810 95 
1,025 895 865 25 
2,385 2,025 1,930 95 
1,585 1,330 1,265 65 
800 695 670 25 
26,955 26,795 26,425 365 
21,095 20,985 20,720 260 
5,860 5,810 5,705 105 
4,725 4,635 4,570 65 
2,545 2,470 2,425 50 
2,180 2,170 2,150 20 
3,725 3,650 3,580 70 
2,995 2,935 2,895 40 
735 715 690 30 
2,940 2,195 1,810 390 
2,530 1,955 1,625 335 
410 240 190 50 
11,765 11,760 11,730 35 
8,120 8,120 8,100 
3,650 3,645 3,635 10 
46,545 46,375 46,175 200 
23,935 23,820 23,660 160 
22,610 22,560 22,520 40 
38,290 38,235 38,090 150 
18,935 18,910 18,790 120 
19,350 19,325 19,300 30 
146,175 145,965 145,635 330 
74,925 74,815 74,570 245 
71,245 71,155 71,065 85 


Installed 


Exclusive 
use 

Total - 
Usage 

exclusif 


4,735 4,710 
3,940 3,930 
790 780 
3,005 2,990 
2,655 2,650 
350 340 
2,580 2,580 
2,175 2,170 
405 405 
91,245 90,700 
57,740 57,635 
33,500 33,065 
2,740 2,710 
1,520 1,505 
1,220 1,210 
5,720 5,715 
4,845 4,845 
870 870 
1,915 1,905 
1,255 1,255 
660 655 
26,590 26,500 
20,850 20,825 
5,740 5,675 
4,545 4,385 | 
2,420 2,385 
2,120 2,000 
3,525 3,480 
2,895 2,880 
630 595 
1,695 1,680 
1,520 1,505 
180 170 
11,750 11,710 
8,110 8,110 
3,640 3,600 
46,210 45,430 
23,700 23,440 
22,515 21,995 
38,145 37,700 
18,845 18,740 
19,305 18,960 


145,730| 144,590 
74,670 74,440 
71,055 70,145 


Baignoire ou douche installée 


Shared 
use({1) 


Usage 
partagé(1) 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


(1) Refers to the sharing of common facilities by two or more households. — Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus. 


—— ———— 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


TABLE 4, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, 
for Census Metropolitan Areas, Urbanized Core and Fringe, 1971 


TABLEAU 4, Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
régions métropolitaines de recensement, noyau urbanisé et banlieue, 1971 


Census metropolitan area 


Région métropolitaine de recensement 


Calgary(2), Alta. ~ ALD. ess soossensesressensenmmnunse 


Urbanized core — Noyau urbanisé ...ccccesccvccccvoccas 
Owned — Possédé ..........s.es 
Rented — LOué ...so.sossseosensrsonnsensunsemssssess 


Chicoutimi — Jonquière, Qué. .....ssssssousososssssssouese 
Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué ,.,.,...s.esnssseossenessensensuensessss 


Urbanized core — Noyau urbanisé ......,.....s..sonssss 
Owned — Possédé ......,..... 
Rented — Loué ..... 


Fringe — Banlieue ,,.,.....ce.sseseressoseosesssseese 
Qmed — Possédé 
Rented — Loué .,.......s..ssssecesesessesesssroonse 


Edmonton, Alta, — ALD. .,.,........s.e.sovesoonsesserossese 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ..........e.esesreseosssesecessseessss 


Urbanized core — Noyau urbanisé .,....,...sseossvesuse 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Owned — Possédé 
Rented — LOuUÉ .........sessessesersonsssssosssesesee 


Halifax, N.S. — Ne-E. seccesccsncceescncceessescceseessess 
Owmed — Possédé 
Rented — Loué .... se eeceneonseen 


Urbanized core — Noyau urbanisé ...cccccccccccccesncen 
Owned — Possédé ....,,,..60v 
Rented — Loud ,,,,+0sssse2sseossssesenesessesress 


Fringe — Banlieue .,,..,...ecssseecsossossnoscesnense 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ,..,.....sssesssesseosessmensensosuuue 


Hamilton, Ont. ccccccccacccnccccnrsnserseceersersesscenses 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ....,....ssseressssesossssessesssoeese 


Urbanized core — Noyau urbanisé ..... 
Owned — Possédé ,........,.... 
Rented — Loud ........esseersesossssuesessesssssnuns 


Fringe — Banlieue .......,.....ussessrsncsoosoneusvese 
Owned — Possédé . eee 
Rented — LOE ..,.sssssssssensesssmensssnsesseneses 


Kitchener, Ont. coscccsccccovccccccncnsnnccccsccscecencees 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ,..mssscssssssensenssssenesmensnssssse 


Urbanized core — Noyau urbanisé .. 
Owed — Possédé ............: 
Rented — Loué ..............o.. 


Fringe — Banlieue cecesscocnccaceennnncnaccsnsanceenes 
Owned — Possédé 
Rented — Loud .....s.sssenerossosnessesencenenensess 


Total 


121,155 


121,155 
68,825 
52,330 


29,655 
15,980 
13,675 


24,870 
13,455 
11,415 


4,785 
2,525 
2,265 


144,735 
80,050 
64,680 


134,970 
72,250 
62,715 


9,765 
7,800 
1,960 


59,690 
29,720 
29,970 


51,845 
23,580 
28,265 


7,845 
6,135 
1,705 


146,280 
93,140 
53,135 


127,000 
76,995 
50,005 


19,275 
16,145 
3,135 


66,550 
39,905 
26,645 


44,970 
26,365 
18,610 


21,585 
13,545 
8,040 


Total 


120,525 


120,525 
68,745 
51,785 


29,610 
15,950 
13,655 


24,845 
13,450 
11,395 


4,765 
2,505 
2,260 


143,015 
19,200 
63,815 


134,150 
72,055 
62,100 


8,865 
7,145 
1,720 


58,765 
29,195 
29,570 


51,445 
23,425 
28,015 


7,320 
5,770 
1,555 


145,695 
92,750 
52,945 


126,790 
76,890 
49,900 


18,910 
15,865 
3,045 


66,355 
39,790 
26,565 


44,895 
26,335 
18,565 


21,460 
13,460 
8,000 


See footnote(s) at end of Table 4, — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 4. 


Alimentation en eau 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


120,000 


120,000 
68,390 
51,610 


29,200 
15,800 
13,400 


24,540 
13,350 
11,195 


4,655 
2,450 
2,205 


142,285 
78,695 
63,590 


133,665 
71,730 
61,935 


8,615 
6,965 
1,650 


57,375 
28,455 
28,920 


50,520 
23,040 
27,480 


6,855 
5,410 
1,445 


144,785 
92,115 
52,665 


126,085 
76,410 
49,675 


18,695 
15,705 
2,990 


65,775 
39,445 
26,330 


44,565 
26,135 
18,425 


21,210 
13,310 
7,900 


Water supply 


ings w 


running water 


Logements avec eau courante 


Bat ac ties 


Installations sanitaires 


Cold 

only 
Eau 
froide 

seulement 


525 


525 
355 
170 


410 
155 
255 


305 
100 
205 


110 
55 
50 


725 
500 
225 


480 
325 
160 


250 
180 
70 


1,395 
745 
645 


920 
385 
535 


470 
360 
110 


910 
635 
275 


700 
480 
220 


215 
160 
55 


580 
345 
235 


335 
200 
135 


245 
145 
100 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


Total 


120,610 


120,615 
68,575 
52,040 


28,380 
15,580 
12,800 


23,875 
13,195 
10,685 


4,505 
2,385 
2,120 


142,800 
78,855 
63,950 


134,175 
71,870 
62,300 


8,630 
6,985 
1,645 


57,940 
28,695 
29,245 


50,985 
23,185 
27,800 


6,955 
5,515 
1,445 


145,065 
92,350 
52,715 


126,300 
76,565 
49,730 


18,765 
15,785 
2,980 


65,985 
39,595 
26,385 


44,745 
26,240 
18,505 


21,235 
13,355 
7,880 


Exclusive Shared 
use use(1) 


Usage Usage 
exclusif | partagé(1) 


116,720 3,895 
116,720 3,890 
68,295 280 
48,425 3,610 
28,180 205 
15,535 45 
12,645 160 
23,700 175 
13,165 30 
10,540 140 
4,480 25 
2,370 15 
2,105 15 
138,005 4,800 
78,550 310 
59,455 4,495 
129,405 4,765 
71,570 300 
57,835 4,470 
8,600 30 
6,975 10 
1,620 25 
56,380 1,565 
28,565 130 
27,815 1,425 
49,460 1,520 
23,065 115 
26,390 1,405 
6,915 40 
5,495 20 
1,420 20 
142,870 2,195 
91,900 450 
50,970 1,745 
124,235 2,060 
76,175 390 
48,060 1,675 
18,635 130 
15,725 60 
2,910 70 
65,115 865 
39,395 200 
25,720 665 
44,125 620 
26,110 125 
18,015 495 
20,985 250 
13,280 75 
7,710 170 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


540 


545 
255 
290 


1,275 
395 
875 


990 
260 
735 


280 
140 
145 


1,930 
1,200 
735 


800 
380 
420 


1,130 
815 
315 


1,750 
1,025 
725 


860 
400 
465 


885 
625 
260 


1,215 
790 
425 


705 
430 
275 


515 
360 
150 


570 
310 
260 


225 
120 
100 


345 
190 
155 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


TABLE 4. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, 
for Census Metropolitan Areas, Urbanized Core and Fringe, 1971 — Continued 


TABLEAU 4. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
régions métropolitaines de recensement, noyau urbanisé et banlieue, 1971 — suite 


Census metropolitan area 


Région métropolitaine de recensement 


London, Ont, ...,.... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .,,......,.,,,,..,....sevesvessenesurs 


Urbanized core — Noyau urbanisé ..,.,..,.,........4u,. 
Owned — Pogsédé ...,....,..., 
Rented — Loud ,,,,,......,..essessesessveessesres 


Fringe — Banlieue .,..,,.,.,,.,4.. esse 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ...,,,,.........ssessessessnescosvsses 


Montréal, Qué. ......,.,,. ess esssesosscsessseuesres 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ... 


Urbanized core — Noyau urbanisé ..... 
Owned — Possédé .......,..... 
Rented — Loué .... 


Fringe — Banlieue .,,.,..,.,......csssesscssessesoces 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loud ......................ssusesseesseeses 


Ottawa — Hull, Ont., Qué. 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loud ..,............sesesssscccenecenseuus 


Urbanized core — Noyau urbanisé ..,...,..,,.,,...,.... 
Owned — Possédé 
Rented — Loud 2... ccc eer ecc cer sccce cence cacescesscene 


Fringe — Banlieue ... ccc cece cece ern c enc cne ene ceaeeee 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ..........essssssssssssssosessseusese 


Ontario (part) .,..,....,...... dsnsroessoseseresesoessee 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .... 


Owned — Possédé .., 


Rented — Lou .,.,,,....,eseeeseeseessesenessssses 


Fringe — Banlieue .... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Québec (part) ..... 
Owned — Possédé 
Rented — Lou€ ....ceece cca ce cee recnernccaneccesanser 


Urbanized core — Noyau urbanisé .... 
Owned — Possédé ,.,,,..,,..... 
Rented — Loud ....,,........eeseseereseenesnnensstee 


Fringe — Banlieue ..... ccc eee ewer r ese n sens ern acases 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ,,,,...,....sscessssssonesssssseesesse 


Québac, Qué. ic cece cence cane reece tere e ec eenesenesetenes 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ..ccececeeveracccnccceseecerncnensncse 


Urbanized core — Noyau urbanigé ...,..,......,....,... 
Owned — Possédé ,....,.,,....,. 
Rented — Loué . 


Fringe — Banlieue .,......,,...,...ssesosesroesesesess 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Total 


87,140 
51,980 
35,160 


69,130 
38,630 
30,500 


18,010 
13,355 
4,655 


805,775 
284,080 
521,690 


755,095 
248,550 
506,550 


50,675 
35,535 
15,140 


170,025 
85,595 
84,430 


153,680 
72,820 
80,860 


16,350 
12,780 
3,570 


132,195 
64,000 
68,190 


121,220 
55,095 
66,130 


10,980 
8,915 
2,065 


37,830 
21,590 
16,235 


32,460 
17,725 
14,735 


5,370 
3,865 
1,505 


127,375 
53,695 
73,680 


121,315 
43,255 
68,065 


16,055 
10,440 
5,620 


Total 


86,770 
51,765 
35,005 


69,010 
38,595 
30,415 


17,760 
13,170 
4,590 


803,350 
283,105 
520,245 


753,320 
248,050 
505,270 


50,030 
35,055 
14,970 


168,975 
85,030 
83,945 


153,125 
72,630 
80,495 


15,845 
12,395 
3,450 


131,540 
63,710 
67,825 


120,850 
55,025 
65,825 


10,685 
8,690 
2,000 


37,435 
21,320 
16,115 


32,275 
17,610 
14,665 


5,160 
3,710 
1,450 


126,915 
53,520 
73,395 


111,025 
43,210 
67,815 


15,885 
10,310 
5,580 


See footnote(s) at end of Table 4. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 4. 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Water supply 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


86,135 
51,305 
34,835 


68,675 
38,355 
30,320 


17,465 
12,945 
4,515 


781,515 
278,795 
502,720 


733,225 
244,830 
488,395 


48,290 
33,970 
14,325 


167,025 
83,965 
83,060 


151,720 
71,945 
79,780 


15,305 
12,020 
3,285 


130,805 
63,290 
67,510 


120,320 
54,765 
65,555 


10,485 
8,530 
1,960 


36,220 
20,675 
15,545 


31,405 
17,185 
14,220 


4,815 
3,490 
1,330 


121,065 
52,160 
68,910 


106,095 
42,475 
63,625 


14,970 
9,685 
5,280 


Alimentation en eau 


Cold 
only 
Eau 
froide 
seulement 


630 
460 
175 


330 
235 
95 


295 
225 
75 


21,840 
4,310 
17,525 


20,100 
3,220 
16,880 


1,735 
1,090 
645 


1,945 
1,065 
880 


1,400 
685 
715 


545 
380 
165 


735 
420 
310 


530 
265 
270 


200 
160 
40 


1,210 
645 
570 


875 
425 
450 


345 
215 
120 


5,845 
1,360 
4,485 


4,930 
735 
4,190 


920 
620 
295 


86,255 
51,420 
34,830 


68,765 
38,430 
30,335 


17,490 
12,995 
4,495 


789,375 
280,315 
509,065 


740,660 
245,970 
496,685 


48,720 
34,345 
14,380 


166,705 
84,025 
82,685 


151,380 
71,945 
79,435 


15,325 
12,075 
3,250 


130,925 
63,370 
67,555 


120,450 
54,825 
65,625 


10,470 
8,545 
1,930 


35,785 
20,655 
15,130 


30,935 
17,120 
13,810 


4,850 
3,530 
1,320 


121,095 
52,030 
69,065 


106,080 
42,300 
63,785 


15,020 
9,735 
5,280 


Installations sanitaires 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


Exclusive 
use 
Usage 

exclusif 


85,010 
51,230 
33,780 


67,675 
38,275 
29,400 


17,335 
12,950 
4,385 


778,175 
279,130 
499,045 


729,590 
244,825 
484,765 


48,590 
34,305 
14,285 


164,450 
83,755 
80,695 


149,180 
71,705 
77,475 


15,270 
12,050 
3,220 


129,020 
63,185 
65,835 


118,580 
54,655 
63,920 


10,440 
8,525 
1,915 


35,430 
20,570 
14,860 


30,600 
17,045 
13,555 


&,830 
3,525 
1,310 


119,020 
51,885 
67,135 


104,075 
42,165 
61,910 


14,945 
9,715 
5,225 


Shared 

use(1) 

Usage 
partagé(1) 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


TABLE 4. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, 
for Census Metropolitan Areas, Urbanized Core and Fringe, 1971 — Continued 


TABLEAU 4, Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
régions métropolitaines de recensement, noyau urbanisé et banlieue, 1971 — suite 


Census metropolitan area 


Région métropolitaine de recensement 


Regina, Sask. 
Owned — Possédé . 
Rented — Lou€ .eccecsccscecccerccncccrcctecersseeces 


Urbanized core — Noyau urbanisé ........,.,.....,.... 
Owned — Possédé .............essuessenecserresseeses 
Rented — Loud ,....sersesnsssesecsenesenensneseseseee 


Fringe — Banlieue ,,,,.....sssssenssossosmesccessceses 
Qwned — Possédé . eee 
Rented — LOUÉ .esscccccceccccrvcccvsceecssvesseeces 


St, Catharines —'Niagara, Ont. ..........sscscssoosossose 
Owned — Possédé ........ 
Rented — Lou .ecceecessccesscrsersesccnesvucevseres 


Urbanized core — Noyau urbanisé 


Owned — Possédé 


Rented — Loué 


Fringe — Banlieue ... 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


St, John's, Nfld, —T. 
Owned — Possédé 


-N. 


Rented — Loué 


Urbanized core — Noyau urbanisé ... 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Fringe — Banlieue 
Owned — Possédé 


Rented — Loué 


Saint John, N.B, — N.-B, 
Owned — Possédé ,.,.,,... 


Rented — Loué 


Urbanized core — Noyau urbanigé .,,.,.,,.....eessosete 
Qwned — Possédé .............. 
Rented — LOud ,....... essences coumssneseusensse 


Fringe — Banlieue ,..... ec sscsscesoesessesonsenessese 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Saskatoon(2), Sask. .. 


Urbanized core — Noyau urbanisé ......,...,. ose. 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Sudbury, Ont. ........ 
Owned — Possédé 


Rented — Loué 


Urbanized core — Noyau urbanisé . 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Fringe — Banlieue 
Owned — Possédé 


Rented — Loué 


Thunder Bay, Ont, wrccccecccsccccccncvccsccsccsccsvcverner 


Owned — Possédé 


Rented — Loué 


Urbanized core — Noyau urbanisé .....cc cece cere erence 
Owned — Possédé ..cscceceevees 


Rented — Loué 


Fringe — Banlieue ,,.,......s..sesemesssesscosooesuuss 
Owned — Possédé . 


Rented — Loué 


See footnote(s) at end of Table 4. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 4, 


Water supply 


Alimentation en eau 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Installed 


Baignoire ou douche installé 


Cold 
only 


Eau 
froide Exclusive Share 
seulement use use(1 
Usage Usage 
exclusif | partagé 


Installations sanitaires 


25,205 25,115 
16,825 15,165 1, 
41,735 39,985 1, 
24,970 24, 880 
16,765 15,105 1, 
290 290 
235 235 
60 55 
87,995 87,115 
63,245 63,035 
24,745 24,080 
36,010 35,615 
24,810 26,735 
11,200 10, 880 
51,985 51,500 
38,440 38,295 
13,550 13,205 
25,420 24,800 
16,675 16,515 
8,745 8,290 
20,905 20,355 
12,830 12,710 
8,070 7,645 
4,515 4,450 
3,845 3,805 
675 645 
26,295 25,690 
13,440 13,330 
12,860 12,360 
22,685 22,100 
10, 505 10,405 
12,180 11,695 
3,615 3,590 
2,940 2,930 
675 665 
38,330 36,770 1, 
38,325 36,770 1, 
22,700 22,590 
15,630 14,185 1, 
37,660 36,495 1, 
22,155 21,890 
15,505 14, 605 
26,880 23,925 
13,375 13,165 
11,505 10, 760 
12,775 12,570 
8,785 8,720 
3,995 3, 845 
30,950 30,185 
22,705 22,585 
8,245 7,605 
30,230 29,470 
22,075 21,960 
8,155 7,510 
720 720 
625 625 
90 95 


No 
installed 
bath or 
shower 


e 


d Sans 

) baignoire 
ni douche 
installée 

(1) 


85 315 
660 180 
750 445 

90 290 
660 155 

- 55 

- 30 

- 25 
880 950 
210 650 
665 300 
390 210 

75 115 
320 90 
485 740 
140 530 
345 210 
615 4,325 
160 3,030 
460 1,290 
545 1,955 
120 1,035 
430 915 

65 2,370 

40 1,995 

30 375 
605 2,395 
110 1,065 
500 1,330 
585 1,730 

95 560 
485 1,170 

20 660 

10 505 

10 160 
560 265 
560 260 
110 170 
450 85 
165 1,735 
270 705 
895 1,030 
950 730 
205 190 
745 540 
215 1,000 

65 510 
150 490 
760 1,240 
120 870 
640 370 
760 1,010 
120 685 
640 325 
- 230 
- 185 

- 45 


Dwellings 
without 
ruoning 

water 


Logements 
sans 
eau 
courante 


TABLE 4, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, 
for Census Metropolitan Areas, Urbanized Core and Fringe, 1971 — Concluded 


TABLEAU 4. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
régions métropolitaines de recensement, noyau urbanisé et banlieue, 1971 — fin 


Census metropolitan area 


Région métropolitaine de recensement 


Toronto, Ont. ..,,..,.., 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .. 


Urbanized core — Noyau urbanisé ............ soso 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .. 


Fringe — Banlieue ..,..,,......,...ssssssseoasossoss 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .... 


Vancouver, B.C. — C.-B, ssc cece cc na ennee cee e nee a wn anene 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ....... 


Urbanized core — Noyau urbanisé ......,.......sseusss 
Owned — Possédé ............. 
Rented — Loué .. 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Victoria, B.C. — C.-B. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Rented — Loué .. 


Fringe — Banlieue .. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ........,..... 


Windsor, Ont. ....... 
Owned — Possédé ........ 
Rented — Loué ........ wee 


Urbanized core — Noyau urbanisé .. 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué .... 


Winnipeg, Man. .........,,,..... 
Owned — Possédé .......... 
Rented — Loué ............ 


Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ..... 


Total 


773,990 
424, 780 
349, 210 


703, 150 
371,600 
331,550 


70, 840 
53,180 
17,660 


345,870 
203,520 
142,345 


299,980 
167,855 
132,125 


45,890 
35,670 
10,220 


66,360 
40,735 
25,630 


56,925 
33,110 
23,815 


9,435 
7,625 
1,815 


14, 175 
52, 240 
21, 930 


63,055 
43,280 
19,775 


11,115 
8,965 
2,150 


166,480 
98,375 
68,105 


163,405 
95, 940 
67,465 


3,075 
2,435 
640 


(1) Refers to the sharing of common facilities by two or more households. 


Total 


774,170 
423,515 
347,655 


701,180 
370, 825 
330, 360 


69,995 
52,690 
17,300 


344,500 
202,955 
141, 545 


299,125 
167,625 
131,500 


45,380 
35,325 
10,050 


66,080 
40,630 
25,455 


56,765 
33,090 
23,675 


9,320 
7,535 
1, 780 


73,885 
52,070 
21,815 


62,950 
43,230 
19,720 


10,930 
8,845 
2,090 


165,165 
97,920 
67,240 


162,465 
95, 725 
66, 740 


2,695 
2,200 
500 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 


Water supply 


Alimentation en eau 


Hot and Cold 
cold only 
Eau Eau 
chaude froide 
et eau seulement 
froide 
767,725 3,445 
421,050 2,465 
346,675 980 
698,535 2,640 
368,895 1,925 
329,645 710 
69,190 805 
52,160 540 
17,035 270 
342,060 2,445 
201,575 1,385 
140,485 1,065 
297,390 1,735 
166, 730 900 
130,660 835 
44,665 710 
34, 845 485 
9,825 225 
65,605 480 
40,355 275 
25,250 205 
56,400 360 
32,900 190 
23,505 170 
9,205 110 
7,455 80 
1,750 35 
73,255 630 
51,625 445 
21,630 185 
62,555 400 
42,955 280 
19,605 120 
10, 705 230 
8,675 170 
2,030 60 
164, 310 855 
97,275 650 
67,035 205 
161,670 795 
95,125 600 
66, 545 190 
2,635 60 
2,150 


490 


Bath facilities 


Installations sanitaires 


Installed No 
_ installed 
Baignoire ou douche installée bath or 
shower 
Exclusive Shared Sans 
use use(l) baignoire 
Total - ~ ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
769, 240 752,100 17,140 4,745 
422,175 418,170 4,005 2,600 
347,065 333,925 13,140 2,145 
699,875 683,280 16,595 3,270 
369,825 365,930 3,895 1,780 
330,055 317,355 12,700 1,495 
69,365 68,820 550 1,475 
52,355 52,245 110 825 
17,010 16,570 440 650 
343,445 334,945 8,500 2,420 
202,280 201,640 645 1,245 
141,170 133,310 7,860 1,180 
298,580 290,225 8,345 1,400 
167,265 166,645 620 595 
131,315 123,585 7,735 815 
44,870 44,720 155 1,015 
35,015 34,990 25 655 
9,855 9,730 125 365 
65,920 64,245 1,670 445 
40, 505 40,400 100 230 
25,415 23,845 1,570 215 
56,670 55,015 1,660 250 
33,015 32,915 100 100 
23,655 22,095 1,555 155 
9,250 9,230 15 195 
7,490 7,485 - 130 
1,755 1,745 15 60 
73,315 72,410 900 860 
51,720 51,550 165 520 
21,590 20, 860 735 335 
62,570 61,725 850 490 
43,005 42,860 145 275 
19,565 18,860 705 210 
10, 740 10,690 50 375 
8,715 8,690 25 250 
2,025 2,000 25 125 
164,640 158,835 5,810 1,840 
97,275 96,805 465 1,105 
67,375 62,025 5,345 735 
161,975 156,185 5,785 1,435 
95,090 94,630 465 850 
66, 880 61,560 5,325 585 
2,670 2,650 
2,180 2,180 
490 470 


— Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus. 
(2) Same boundaries for city and census metropolitan area. — Mémes limites pour la cité et la région métropolitaine de recensement. 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


TABLE 5. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Agglomerations of 25,000 Population and Over, 


Urbanized Core and Fringe, 1971 


TABLEAU 5. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
agglomérations de recensement de 25,000 habitants et plus, noyau urbanisé et banlieue, 1971 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Water supply 


Alimentation en eau 


Census agglomeration 


~ Total Hot and 
Agglomération de recensement cold 
Total _ 

Eau 
chaude 
et eau 
froide 

Baie-Comeau, Qué. ........ ésscessessses duscuseceseseseeese 5,940 5,930 5,925 
Owned — Possédé ...... EVEREST ETES TE EST ETEEET EEE oe 3,360 3,355 3,355 
Rented — Loud .........,.......... bbe cree ee eecntecseee 2,585 2,570 2,570 

Urbanized core — Noyau urbanisé .........,.,.......u.u 5,790 5,780 5,770 
Owned ~ Possédé ............. 3,270 3,265 3,260 
Rented — Loud cece cee cee eect r ccc ce ee eenaeereesecoene 2,520 2,510 2,510 
Fringe — Banlieue ..........s.esessescessssssecsnessane 155 155 150 
Owned — Possédé ... 95 90 95 
Rented — Loué ...... 60 60 60 

Barrie, Ont, ......,......sessessesessnresereesreumnseese 11,290 11,120 10,965 
Owned — Possédé .........ve.sss.sersvesnesssreseenese 7,785 7,670 7,545 
Rented — Loué ......... ee ees tenes 3,505 3,445 3,420 

Urbanized core — Noyau urbanisé ... 8,615 8,570 8,515 
Owned — Possédé ..........,.,... 5,520 5,500 5,460 
Rented.— Loué ...................... . 3,095 3,070 3,055 
Fringe — Banlieue .........,................ ésssossvrsss 2,675 2,545 2,445 
Owned — Possédé ... 2,265 2,170 2,085 
Rented — Loué ... 410 375 360 

Brantford, Ont. ...... bocce note tere teneee arorssoseeressess 23,910 23,820 23,590 
Owned — Possédé . 16,550 16,490 16,310 
Rented — Loué ....... 7,360 7,330 7,285 

Urbanized core — Noyau urbanisé .,,..,..............4... 19,960 19,910 19,750 
Owned — Possédé ......... . 13,470 13,430 13,310 
Rented — Loud ........s.ssssssssssesorenenressseeses 6,495 6,475 6,435 
Fringe — Banlieue ......,...... 3,945 3,905 3,845 
Owned — Possédé . 3,080 3,055 3,000 
Rented — Loud .....ssusssessse oe 865 855 845 
Charlottetown, P.E.I. — 2. P.-É. .................s.es 6,615 6,590 6,420 
Urbanized core — Noyau urbanisé ...,,,......e.s..eussee 6,615 6,590 6,420 
Owned — Possédé ......... 3,360 3,350 3,280 
Rented — Loud .....sssssssrsseresesssneeeneeseeeseses 3,255 3,240 3,135 

Chilliwack, B.C. — C.-B. .........,...-..s.scosreseeseses 9,475 9,435 9,310 
Owned — Poss6dé ......sosensrmssneereensnesessesesese 6,700 6,665 6,600 
Rented — Loué ... sees . sous 2,780 2,765 2,715 

Urbanized core — Noyau urbanisé .... 4,675 4,670 4,635 
Owned — Possédé .....,,,... 3,150 3,145 3,130 
Rented — Loué ..,.......s.eus 1,525 1,525 1,505 
Fringe — Banlieue ... 4,800 4,760 4,675. 
Owned — Possédé . 3,550 3,520 3,465 
Rented — Loué ....... 1,250 1,240 1,210 

Drummondville, Qué. cose ce eee e eee e rere ene e tence tatanees 12,195 12,150 11,710 
Owned — Possédé ..,.....,...,..ssesuseecse oe 5,665 5,635 5,515 
Rented — Lou6 .... cece cree creer erence ne es venneereees 6,535 6,510 6,200 

Urbanized core — Noyau urbanisé .. ea eeeeecee 11,435 11,405 11,035 
Owned — Possédé .....,....... su... 5,070 5,065 4,985 
Rented — Loud ...ssssessssersresemeenesmeneeeseeseeesee 6,365 6,345 6,045 
Fringe — Banlieue .,......s.eesssseeesse 765 750 680 
Owned — Possédé ... 590 580 535 
Rented — Loué ...... 175 165 145 


See footnote(s) at end of Table 5. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 5. 


Cold 
only 
Eau 
froide 
seulement 


Installations sanitaires 


Installed 


Exclusive 
use 


Usage 
exclusif 


Baignoire ou douche installée 


Shared 

use(1) 

Usage 
partagé(1) 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sang 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 


TABLE 5. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Agglomerations of 25,000 Population and Over, 


Urbanized Core and Fringe, 1971 — Continued 


TABLEAU 5. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
agglomérations de recensement de 25,000 habitants et plus, noyau urbanisé et banlieue, 1971 — suite 


Census agglomeration 


Agglomération de recensement 


Fredericton, N.B. — N.-B. ,.............ss..sssssesreseses 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ......ussssseesesssseossesereeneesecsee 


Urbanized core — Noyau urbanisé ,....,,.,..,.......,... 
Owned — Possédé ..,....,,.... 
Rented — Loud ,,,,,,....eesesssrreesevsooseesesseseuse 


Fringe — Banlieue ...... cece c cece eee cecceereneseesenure 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ... 


Granby, Qué. ..,,... esse ceenneeesccceroorsreceeesnenne 
Owned — Possédé 
Rented — Loud .............ssssnesresssessessseseseese 


Urbanized core — Noyau urbanisé ..,,,.,...........su.. 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ..sssssscoseossssesresssoemenssessaussse 


Fringe ~ Banlieue .,.....,..,.. ses 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ,,..,..,,..,...ssvessssrerenerssenesesss 


Guelph, Ont. wecececcccrecccccrsnncrccccsensecceseansesese 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ,.,,ssssessssssssseesessssemesssseeses 


Urbanized core — Noyau urbanisé .......cecesceceuerereee 
Owned — Possédé ...,......... 
Rented — LOud .....s.e.sssusecsesnesesesensssrenesssss 


Fringe — Banlieue dace eee ee snes eneeesseesseeeeeeessnens 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ..,..............sss.sessenss 


Joliette, Qué. .....,,.... es cssrsssscsssesesseososmosse 
Owned — Possédé ...., 
Rented — Lou ,,,.,,,......ssssssssessenesnensensesse 


Urbanized core — Noyau urbanisé .,................s.o. 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loud ,,.,.,......s.sssussesesessesesssssesesse 


Fringe — Banlieue .....,,,,.....sssssessassmesessoesese 
Owned — Possédé 
Rented — LOué ,,...,....sssseusssecsssssssesssesreeses 


Kamloops, B.C. — C.-B. 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loud ..ecccccccncecresccceececenrersnseeseace 


Urbanized core — Noyau urbanisé ....,,,.......s.ssessss 
Owned — Possédé ...,........, 
Rented — Loud ..,,..,......sesvesereenereesseneecense 


Fringe — Banlieue .,,..,,,. ess seroseseonessecsecoses 
Owned — Possédé 
Ranted — Loud ,.......4,.... essences cesesesene 


Kelowna, B.C. = C,-B, ,ocssorsesosssosessssessessessensess 
Owned — Possédé .. 


Owned — Possédé ., 
Rented — Loud ,,......sssesresessssessesenonssenessss 


Fringe — Banlieue .... 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ...ecccseccensccccerecereccenececsserens 


See footnote(s) at end of Table 5. ~ Voir renvoi(s) à la fin du tableau 5, 


10,455 
5,875 
4,575 


380 
245 
140 


11, 680 
7,505 
4,175 


10, 545 
6, 630 
3,910 


1,140 
870 
270 


11,445 
7,930 
3,515 


9,945 
6,725 
3,220 


1, 500 
1, 205 
300 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Bath facilities 


Water supply 


Hot and 
cold 
Eau 
chaude 
et eau 
froide 


10,515 
5,935 
4, 580 


10,175 
5,725 
4,450 


340 
210 
130 


10,415 
5,055 
5,365 


9,640 
4,430 
5, 205 


775 
620 
160 


18, 015 
11,470 
6,545 


17,385 
10,960 
6,430 


630 
515 
120 


6,765 
3,180 
3,585 


6,245 
2,835 
3,415 


515 
345 
170 


11,485 
7,410 
4,075 


10,425 
6,575 
3, 850 


1,065 
835 
235 


11, 245 
7, 805 
3,440 


9,810 
6,640 
3,165 


1,435 
1,165 
275 


Alimentation en eau 


Cold 
only 
Eau 
froide 
seulement 


10,585 
5,985 
4, 605 


10, 250 
5,780 
4,470 


340 
210 
130 


10,405 
5,040 
5,355 


9,625 
4,430 
5,195 


775 
615 
160 


18,025 
11,490 
6,535 


17,400 
10,980 
6,415 


630 
510 
115 


6,960 
3,205 
3,750 


6,430 
2, 850 
3,580 


530 
355 
170 


11,555 
7,455 
4,100 


10,485 
6,615 
3,870 


1,070 
840 
230 


11,320 
7,865 
3,455 


9, 870: 
6,690 
3,180 


1,450 
1,175 
275 


Installations sanitaires 


Installed 


Baignoire ou douche 


Exclusive 
use 
Usage 

exclusif 


10, 405 
5,955 
4,450 


10,070 
5,750 
4,320 


330 
200 
130 


10, 270 
5,025 
5,245 


9,505 
4,415 
5,085 


770 
615 
155 


17,785 
11,450 
6,335 


17,165 
10,945 
6,225 


620 
510 
115 


6,870 
3,195 
3,665 


6,345 
2,845 
3,500 


525 
350 
170 


11,300 
7,425 
3,875 


10, 230 
6,585 
3,650 


1,065 
840 
225 


11,160 
7,835 
3,325 


9,715 
6,660 
3,050 


1,450 
1,175 
275 
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No 
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shower 
Sans 
baignoire 
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Dwellings 
without 
running 
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Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 5. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Agglomerations of 25,000 Population and Over, 
Urbanized Core and Fringe, 1971 — Continued 


TABLEAU 5. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
agglomérations de recensement de 25,000 habitants et plus, noyau urbanisé et banlieue, 1971 — suite 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 


Water supply Bath facilities 
Alimentation en eau Installations sanitaires Dwel Lings 
without 
running 
Census agglomeration Installed No water 
- Total Hot and Cold ~ installed - 
Agglomération de recensement Total cold only Baignoire ou douche installée bath or | Logements 
~ 7 shower sans 
Eau Eau - eau 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide _ - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 

Kingston, Ont. .,..,.4.,,. ee essssruseseeuesscssessssenes 24,915 24,655 24,435 225 24,420 24,010 415 495 260 
Owned — Possédé .,.,............... teen eee eeeerennaee 12,515 12,365 12,210 160 12,230 12,160 70 285 150 
Rented — Loué ,.,.............. eee 12,400 12,290 12,225 65 12,190 11,855 340 205 110 

Urbanized core — Noyau urbanisé ..........,.,,..,..,,.., 21,905 21,830 21,690 135 21,680 21,295 390 220 75 
Owned — Possédé , . 10,070 10,045 9,965 85 9,970 9,910 60 100 25 
Rented — Loué ....,...,.. . . 11,835 11,780 11,730 55 11,710 11,380 330 120 55 

Fringe — Banlieue ,.,..,..,...4.... 4... eus 3,015 2,830 2,740 85 2,740 2,720 20 275 185 
Owed — Possédé ... 2,450 2,320 2,250 70 2,260 2,250 15 190 125 
Rented — Loud ..,,..,.,,..,,... secs ssesecsess 565 505 500 15 480 470 10 85 55 

Medicine Hat, Alta. — ALD. ...,.,,....,,,..,......,...,,,. 8,950 8,930 8,875 55 8,870 8,725 150 80 20 

8,950 8,930 8,875 55 8,870 8,720 150 a5 20 
6,620 6,610 6,565 45 6,555 6,535 25 65 10 
2,335 2,320 2,310 15 2,310 2,190 125 20 15 

Moncton, N.B. — N.-B. ..,,,....,....... sossesessseressnese 19,155 18,975 18,480 500 18,550 18,320 230 610 180 
Owned — Possédé ......,,,.,,,,,,.,,....u.esseesosessse 11,605 11,470 11,135 335 11,175 11,115 55 430 140 
Rented — Loué ,....,.,...4..,,..,. es scsssscssmeseus 7,550 7,510 7,340 165 7,375 7,200 170 180 45 

Urbanized core — Noyau urbanisé .,....,,,.........4... aoe 17,030 16,975 16,655 3L5 16,740 16,515 225 290 55 
Owned — Possédé ..,..,.,........, 9,815 9,775 9,595 185 9,640 9,590 50 175 35 
Rented — Loud ,,..,..,..,.,.....,,........44 vssossoces 7,220 7,195 7,065 135 7,100 6,930 170 115 20 

Fringe — Banlieue ,.,.,...,.....,.......,.,,.. 2,130 2,005 1,825 175 1,810 1,805 10 315 125 
Owned — Possédé ... 1,795 1,690 1,540 145 1,535 1,530 5 255 105 
Rented — Loué .......... 335 315 280 30 275 275 - 60 25 

Nanaimo, B.C. — C.-B, .4......4 secoue res 12,035 11,890 11,680 205 11,785 11,625 160 255 150 
Owned — Possédé ...............,....... uses 8,785 8,690 8,555 135 8,620 8,600 20 165 95 
Rented — Loud ...,....,,.,.....4..sssssussecsosesss .. 3,245 3,195 3,130 70 3,160 3,020 145 85 55 

Urbanized core — Noyau urbanisé 8,645 8,600 8,495 105 8,560 8,405 155 . 90 45 
Owned — Possédé .,.,,,.,,...... 5,965 5,950 5,880 70 5,915 5,895 20 55 20 
Rented — Loué ..,,,.,...,..,....eesessss. . 2,680 2,650 2,615 35 2,645 2,510 135 35 30 

Fringe — Banlieue ... . . 3,390 3,290 3,185 100 3,225 3,215 10 170 100 
Owned — Possédé . . 2,820 2,745 2,675 70 2,710 2,705 - 110 80 
Rented — Loud ......,...,4. 4444. sssecess 565 540 515 30 515 510 5 55 25 

Oshawa, Ont. ...,....,.,,....4, ass ceeeseecsneerene 33,980 33,850 33,630 215 33,660 33,215 450 315 135 
Owned — Possédé ...,.,.,.....,..,.. 22,720 22,640 22,470 170 22,530 22,455 75 190 85 

sosrregessseeesre 11,260 11,205 11,160 45 11,130 10,755 375 125 50 
31,665 31,585 31,405 180 31,430 30,995 430 235 85 

20,805 20,760 20,615 140 20,670 20,595 70 135 40 

10,860 10,820 10,785 35 10,760 10,400 365 100 40 

2,315 2,265 2,235 30. 2,235 2,220 15 80 55 

1,920 1,875 1,855 20 1,865 1,860 5 55 40 

395 385 375 10 370 355 10 25 15 

Peterborough, Ont. ..,,..,,,.. esse sesseerssuss 18,810 18,660 18,495 170 18,435 18,110 320 380 150 
Owned — Possédé ..,,,.....,,.,..,.,,.,.,.. sos. 12,810 12,715 12,605 115 12,560 12,500 55 250 95 
Rented — Lou€ ,..,,,,,.4...,.s.sessesssscssssusecesee 6,000 5,945 5,890 55 5,875 5,610 265 125 55 

Urbanized core — Noyau urbanisé .....,,.,.,....,.,....., 17,680 17,605 17,465 140 17,435 17,125 310 250 75 
Owned — Possédé ..,.....,,..,... 11,940 11,900 11,815 85 11,785 11,735 50 155 45 
Rented — Loué ...,,.,..44e..eusessssseuss 5,740 5,705 5,655 50 5,650 5,385 260 90 40 

Fringe — Banlieue ...,..,.., 44e cs sesssasseseues 1,125 1,060 1,030 30 995 990. 5 130 70 
Owned — Possédé eee . 865 815 790 25 770 765 5 100 55 
Rented — Loud .,.,... users ses css oocsesveneseues 260 240 235 5 225 225 5 30 20 


See footnote(s) at end of Table 5. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 5. 


TABLE 5. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Agglomerations of 25,000 Population and Over, 
Urbanized Core and Fringe, 1971 — Continued 


TABLEAU 5. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
agglomérations de recensement de 25,000 habitants et plus, noyau urbanisé et banlieue, 1971 — suite 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 
Water supply Bath facilities 


Alimentation en eau Installations sanitaires Dwellings 
without 
running 

Census agglomeration Installed No water 
_ Hot and Cold - installed - 
Agglomération de recensement cold only Baignoire ou douche installée bath or {Logements 
- - shower sans 
Eau Eau _ eau 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide - - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
Port Alberni, B.C. 
Owned — Possédé .. . 15 
Rented — Loud ...,,..,.,..s.sasenesnesssesssesseseses 10 
Urbanized core — Noyau urbanisé ...,......,,..,........ 10 
Owned — Possédé .,......,,.., . 5 
Rented — Lou€ ciccseceecce nsec ccs e sens easeassesseseees 5 
Fringe — Banlieue . 15 
Owned — Possédé . 15 
Rented — Loué ......ssssessceesessenessesssesreenenee 5 
Prince George, B.C, — C.-B, .......seesecssessreneeesune . 460 
Owned — Possédé .... . . 7,890 7,625 7,475 150 7,540 7,525 15 350 270 
Rented — Loud .occcecceccccssecccccseecccessesuvsceees 4,890 4,700 4,590 110 4,610 4, 500 105 280 185 
Urbanized core = Noyau urbanisé ..........ossutessess 11,035 10,855 10,690 165 10,750 10,625 120 290 185 
Owned — Possédé ..........,.. . 6,485 6,400 6,305 90 6,355 6,335 15 130 85 
Rented = Loué ....,.....,....esssesseesressessereneees 4,550 4,455 4,385 70 4,395 4,290 105 160 95 
Fringe — Banlieue ....,,,............... scene aeeeeeeeees 1,745 1,470 1,375 95 1,400 1,395 - 345 “275 
Owned — Possédé .. 1,410 1,225 1,170 55 1,185 1,185 - 225 185 
Rented — Loué .... 335 250 205 40 215 215 - 125 90 
Rimouski, Qué. ..... Pace nent eee e eres es ees eeeeneserevenes 6,995 6,955 6,795 155 6,710 6,420 285 285 45 
Urbanized core — Noyau urbanisé ..... erence cence nnees 6,995 6,955 6,795 160 6,710 6,420 290 285 40 
Owned — Possédé ...ccececcce cece cece eeestereeserentens 3,640 3,625 3,565 60 3,490 3,475 15 150 10 
Rented — Loué .oesccccecsceccceeneceneeesentsenenennes 3,360 3,325 3,235 95 3,220 2,945 275 140 35 
Rouyn, Qué, ..,.....,......... cence eee ence e en netneennnes 7,410 7,355 7,295 60 7,225 6,955 270 185 55 
Owned — Possédé ..,.,. sueur cance eccccccrenesneseee 3,005 2,990 2,970 20 2,935 2,905 35 75 20 
Rented — Loud .,......seesssssrsessnenenesmnesseennee 4,400 4,370 4,330 40 4,290 4,050 240 110 30 
Urbanized core — Noyau urbanisé .,,....s usa souuuus 7,060 7,025 6,965 55 6,895 6,625 275 170 40 
Owned — Posgédé ............, 2,765 2,760 2,740 15 2,705 2,675 30 55 10 
Rented — Loud 2... cece cece cece cee tren er eeeestecanees 4,295 4,265 4,225 35 4,185 3,950 240 110 30 
Fringe — Banlieue .... 345 335 330 5 325 330 - 15 15 
Owned — Possédé .... 240 230 225 5 225 225 - 151. 10 
Rented = LOUË ......sssseseeresrecesveeceesenesessesss 105 100 100 5 100 100 ~ - 5 
St-Hyacinthe, QUE, seseseccesscaecacseeacsenesasesncessens 10,825 10,815 10, 340 470 10,385 10,220 165 435 10 
Owned — Possédé .. tee . 4,310 4,305 4,245 60 4,235 4,220 10 75 5 
Rented — Loud ...ccasecscccnccecccerennceeseeseesecens 6,510 6,510 6,100 410 6,155 6,000 155 355 5 
Urbanized core — Noyau urbanisé .....,..,....... eee weaee 10,515 10,510 10, 045 465 10, 090 9,920 170 430 5 
Owned — Possédé ...,........ 4,070 4,065 4,010 60 4,000 3,990 10 70 _ 
Rented — Loud .............444: . 6,445 6,440 6, 030 410 6,085 5,930 155 355 5 
Fringe — Banlieue .. 4e essss osseuses 305 305 300 5 300 300 - 10 _ 
Owned — Possédé .. 240 235 230 5 230 230 - 5 5 
Rented — Loué ....................... . 70 70 65 - 70 “70 - - 5 
St-Jean, QUE, cecsccesececscerecccercecceeceeneeereeeneees 12,235 12,170 11,935 230 11,940 11,845 95 290 60 
Owned — Possédé , . 5,840 5, 800 5,710 85 5,720 5,715 10 115 40 
Rented — Loué ... . 6,390 6,370 6,225 145 6, 220 6,130 90 170 20 
Urbanized core — Noyau urbanisé ........... seen renee a 11,505 11,450 11,230 220 11,235 11,135 95 275 55 
Owned — Possédé ........,...,... . 5,305 5, 265 5, 185 80 5,195 5,190 5 110 35 
Rented — Loué ... ween eens 6,205 6,185 6,045 140 6,040 5,945 90 170 20 
Fringe — Banlieue .....,. esse ceesrneeueessuoeusssse 725 720 705 10 710 710 - 15 5 
Owned — Possédé .. 540 . 530 525 10 525 525 - 10 5 
Rented — Loud ...4. ss ssseseseosensoseomenaseenness 185 185 180 5 180 180 - 5 - 
St-JSrOme, Qué. .....,..,,..... ss sesersresnesseseseueee 9,420 9,400 9,170 235 9,185 8,950 230 235 20 
Owned — Poggédé ..,.. see seresreneeuceeesssues 4,165 4,155 4,105 55 4,105 4,100 5 60 10 
Rented — Loud ..ccccccccccccccccceenenssnesarsanenneee 5,260 5,245 5,065 180 5,080 4, 860 230 175 10 
Urbanized core — Noyau urbanisé ..,.,,.,..,............. 8,935 8,920 8,700 220 8,715 8,480 235 225 20 
Owned — Possédé .. 3,830 3,820 3,775 45 3,770 3,765 10 55 10 
Rented — Loud .,..,...,,......sssessreeresesnesesenece 5,110 5,100 4,925 175 4,940 4,715 225 165 10 
Fringe — Banlieue ...cccsccccccaseccrer screen ccesceseres 485 480 470 15 475 475 - 10 5 
Owned — Possédé ..... . 340 335 330 5 330 335 - 5 5 
Rented — Loué .ecccccecc nc cceseetecenverstcrseneterees 150 145 140 10 140 140 - 10 5 


See footnote(s) at end of Table 5, — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 5, 
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TABLE 5. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Agglomerations of 25,000 Population and Over, 
Urbanized Core and Fringe, 1971 — Continued 


TABLEAU 5. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
agglomérations de recensement de 25,000 habitants et plus, noyau urbanisé et banlieue, 1971 — suite 


Census agglomeration 


Agglomération de recensement 


Sarnia, Ont. ........ ensrresssesrere resserre eo. 


Owned — Possédé ..........,,............,....4. sous 
Rented — Loué ......,..,............ Seren tenes eneeeeee 


Urbanized core — Noyau urbanisé ............ been te neeee 
Owned — Possédé ........ trees 
Rented — Loué ....,..................... 


Fringe — Banlieue .... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Sault Ste. Marie, Ont. ........,.... eben tee eeeneane ous 


Owned — Possédé .................. ésssssesemess esse 
Rented — Loué ......... ensssssssesseee beeen wees eee 


Urbanized core — Noyau urbanisé ...... 
Owned — Possédé ........ 
Rented — Loué ........ tae 


Fringe — Banlieue 
Owned — Possédé . . 
Rented — Lou€ .............................ssssssssses 


Shawinigan, Qué. ...... ersssssseressrssesseses bee ne ene 


Owned — Possédé . sous 
Rented — Loué ..............................40 


Urbanized core — Noyau urbanisé . 
Owned — Possédé .. . . . . oe 
Rented — Loué .....,...,... See ee tence ene eeenee 


Fringe — Banlieue ....,........... sus oe 
Owned — Possédé ............................ 


Rented — Loué ............... sesoocores 
Sherbrooke, Qué. ...... Pe cme ess tana meee eer ee eaee 
Urbanized core — Noyau urbanisé ........... eevee eeeeeeee 
Owned — Passédé .............,........................ 
Rented — Loué ..................,........... esse 
Sorel, Qué. ....... See etna ewe race ses ere ss 


Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .. 


Urbanized core ~ Noyau urbanisé ............ beens eeoane 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Fringe — Banlieue ...................... rs 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Sydney, N.S. — i cousses sons eee ee eeeee DEEE 
Owned — Possédé ..... nor pecan eeeee detec eee n tenes .. 
Rented — Loué ..... bee eee e eee eee Decent eneneeer os 

Urbanized core — Noyau urbanisé ................. veus. 
Qwned — Possédé . 


Rented — Loué ........,.................,: 


Fringe — Banlieue .. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .............. 


See footnote(s) at end of Table 5. — Voir renvois) à la fin du tableau 5. 


Total 


6,635 


20,475 
14,240 
6,240 


2,160 
1,765 
395 


21,100 


14,935 
6,165 


20,950 
14,820 
6,130 


150 
115 
35 


14,980 


6,690 
8,285 


13,625 
5,650 
7,975 


1,355 
1,040 
315 


23,930 


23,935 
8,890 
15,045 


8,850 


4,780 
4,070 


8,385 
4,455 
3,930 


465 
325 
140 


21,350 


16,630 
4,725 


9,035 
6,165 
2,875 


12,320 
10,470 
1,845 


11,985 
10,190 
1,790 


chaude 
et eau 
froide 


seulement 


Dwellings with running water 


ements avec eau courante 


Bat 


Installed 


Baignoire ou douche installée 


Exclusive 
use 
Usage 

exclusif 


22,180 


15,790 
6,390 


20,160 
14,125 
6,030 


2,025 
1,665 
360 
20,130 


14,465 
5,670 


20,115 
14,455 
5, 660 


10 
10 


Installations sanitaires 


Shared 
use(1) 


Usage 
partagé(1) 


No 
installed 
bath or 
shower 
Sans 
baignoire 
ni douche 
installée 


Dwellings 
without 
running 

water 

Logements 

sans 
eau 
courante 
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TABLE 5. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Water Supply and Bath Facilities, for Census Agglomerations of 25,000 Population and Over, 
Urbanized Core and Fringe, 1971 — Concluded 


TABLEAU 5. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type d'alimentation en eau et type d'installations sanitaires, 
agglomérations de recensement de 25,000 habitants et plus, noyau urbanisé et banlieue, 1971 — fin 


Census agglomeration 


Agglomération de recensement 


Sydney Mines, N.S. — N.-É. .....,.,. 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ...... 


Urbanized core — Noyau urbanisé ........ 
Owned — Possédé .,.,.,...,..,,..... 
Rented — Lou€ ,.,,,,.,.,,....,..,......,. 


Fringe — Baniieue ,,,,....,,....,..... Pee n we eereneevens 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ,,,,.,,,,,,,,.............. tee c ee eeenees 


Thetford Mines, Qué. ...,...,.,,...,........... aussssosves 


Urbanized core — Noyau urbanisé .. 
Owned — Possédé .,,..,,......... 
Rented — Loué ,........,..... bees 


Timmins, Ont. ...... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ........ 


Urbanized core — Noyau urbanisé ........... susosssrocsss 
Owned — Possédé 
Rented — Lou€ 2... cece eee e tense eer eteerrecsecernece . 


Owned — Possédé . 
Rented — Loué ..... 


Trenton, Ont. ..,,..., 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Urbanized core — Noyau urbanisé .. 
Owned — Possédé ...,.. 
Rented — Loué ,..,,..,...... 


Owned — Possédé ..... . 
Rented — Loud oo. cece cece cee rc erect oer ceserenoeneons 


Trois-Rivières, Qué. . occ cece eee e steerer ar eecctecreceenees 
Owned — Possédé ....... 
Rented — Loué ....... os 


Urbanized core — Noyau urbanisé ....,.,,,,.,,.,...,..,.. 
Owned — Possédé ,...,,.,,,.., 
Rented = Loué .,,..,,,,,,..... 


Fringe — Banlieue ... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ........... 


Valleyfield, Qué. ........ 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ....,.,,,,,.,.,..,..,.4.. tenn e eer eerneee 


Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .... 


Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .,.,.,,,,,,.,,., 


Victoriaville, Qué, ..,,,,..,,,,..., esse uusocossss 


Urbanized core — Noyau urbanisé .. 
Owned — Possédé ..,....,,..,.,, 
Rented — Loué ,.,.,,,,,......, 


Total 


7,745 
6,480 
1,265 


4,690 
3,800 
890 


3,055 
2, 680 
375 


6,720 


6,720 
4,175 
2,540 


11,425 
6,650 
4,770 


9,070 
5,105 
3,965 


2,350 
1,550 
805 


7,710 
4,540 
3,165 


5,365 
2,820 
2,545 


2,340 
1,725 
620 


26,045 
11,910 
14,135 


25,220 
11,325 
13,895 


820 
585 
235 


10,020 
5, 200 
4,815 


8,955 
4,380 
4,570 


1,065 


815 
245 


7,065 


Dwellings with running water 


Logements avec eau courante 


Water supply Bath facilities 
Alimentation en eau Installations sanitaires 


Dwellings 
without 
running 

Installed No water 
Hot and Cold - installed - 
cold only Baignoire ou douche installée bath or | Logements 
- - shower sans 
Eau Eau - eau 
chaude froide Exclusive Shared Sans courante 
et eau seulement use use(1) baignoire 
froide - - ni douche 
Usage Usage installée 
exclusif | partagé(1) 
6,155 5,220 935 5,130 5,105 25 1,350 330 
1,190 930 260 920 850 70 345 70 
4,635 3,965 670 3,880 3,800 80 815 55 
3,760 3,285 480 3,210 3,190 15 595 40 
875 680 195 670 610 60 215 15 
2,710 2,185 525 2,170 2,155 15 885 345 
2,395 1,935 455 1,925 1,915 5 755 290 
320 250 65 250 235 10 130 55 
6,705 6,470 235 6,365 6,315 55 355 15 
6,705 6,470 235 6,360 6,310 50 355 15 
4,170 4,090 90 4,030 4,010 15 150 3 
2,535 2,385 150 2,330 2,300 30 210 10 
11,375 11,190 195 11,015 10,745 265 410 50 
6,625 6,520 105 6,465 6,410 55 190 25 
4,750 4,670 85 4,550 4,335 210 220 20 
9,055 8,935 120 8,800 8,570 230 270 15 
5,095 5,040 55 5,010 4,960 50 95 5 
3,955 3,895 65 3,790 3,610 180 180 10 
2,325 2,250 75 2,215 2,175 40 135 30 
1,530 1,475 55 1,455 1,445 5 90 20 
730 775 20 760 725 30 45 10 
7,530 7,330 195 7,295 7,195 95 415 180 
4,405 4,265 135 4,270 4,240 30 275 140 
3,125 3,065 60 3,025 2,955 65 140 40 
5,345 5,230 110 5,220 5,170 55 145 25 
2,800 2,730 65 2,745 2,740 10 75 15 
2,540 2,495 40 2,480 2,430 50 70 10 
2,190 2,095 90 2,070 2,030 45 270 155 
1,600 1,530 70 1,520 1,500 25 200 120 
585 565 20 550 530 20 70 30 
25,995 24,780 1,210 25,060 24,595 465 985 50 
11,885 11,585 300 11,610 11,580 30 300 25 
14,110 13,200 910 13,450 13,015 435 685 25 
25,175 24,005 1,170 24,300 23,840 460 925 50 
11,300 11,040 265 11,070 11,035 30 255 20 
13,875 12,975 900 13,230 12,800 430 670 25 
820 775 45 765 755 5 55 - 
585 545 35 545 540 - 45 5 
235 225 10 220 215 - 15 - 
9,975 9,570 405 9,550 9,470 85 465 45 
5,170 5,030 145 5,005 4,990 10 195 25 
4,800 4,540 260 4,545 4,475 70 275 15 
8,930 8,575 355 8,560 8,480 80 390 20 
4,370 4,260 115 4,245 4,225 15 140 10 
4,565 4,320 245 4,320 4,255 70 250 10 
25 
+15 
5 
10 
5 
5 
5 


(1) Refers to the sharing of common facilities by two or more households, — Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus. 
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TABLE 6. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Canada and Provinces, 
Urban Size Groups, Rural Non-farm and Rural Farm, 1971 


TABLEAU 6. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, Canada et provinces, 
régions urbaines par groupe de taille et régions rurales non agricoles et rurales agricoles, 1971 


Without 
With inside flush toilet inside 
_ . flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau totlet 
Area ‘ _ 
- Total Exclusive use ans 
Sh. d 
Catégorie d'habitat - we) toilettes 
Usage exclusif intérieures 
Total One Two or more — avec 
Total 7 - Usage chasse 
Une seule Deux ou plus | Partagé(1) d'ea 
Canada .........,....,......,.4,.4 eee 6,034,505 5,702,240 5,627,445 4,730,640 896,800 332,265 
Owned — Possédé . ee 3,636,925 3,369,730 3,359,885 2,614,480 745,405 267,195 
Rented — Loué ...................................... 2,397,585 2,332,505 2,267,560 2,116,160 151,395 65,075 
Urban — Régions urbaines ................................. 4,737,415 4,691,395 4,621,390 3,826,550 794,840 46,020 
Owned — Possédé tee 2,572,885 2,542,245 2,534,540 1,880,295 654,250 30,640 
Rented — Loué ....,.,4..4...essessesersseeeeree 2,164,535 2,149,155 2,086,845 1,946,255 140,590 15,380 
500,000 and over — et plus ... 2,075,315 2,068,280 2,035,535 1,648,090 387,445 7,035 
Owned — Possédé ........ a 956,760 953,925 950,215 637,970 312,245 2,845 
Rented — Loué ..............,....4.....s.sesssss 1,118,550 1,114,355 1,085,320 1,010,120 75,200 4,195 
100 000-499 999 ..,,,,,...,.,.,...,...,44...e......... 985,145 981,340 962,965 783,775 179,185 3,810 
Owned — Possédé 556,375 554,360 553,060 405,305 147,755 2,015 
Rented ~ Loué .,..,,..,....,.eescseessesssessss 428,770 426,980 409,900 378,470 31,430 1,790 
30,000- 99,999 .......,....................ssssesees 534,820 530,610 523,475 450,105 73,370 4,215 
Owned — Possédé .. see 304,455 301,965 301,060 239,135 61,925 2,490 
Rented — LOu€ 2... ccc cee cece etter erence rneaes 230,370 228,645 222,410 210,970 11,445 1,725 
10,000+ 29,999 ..,...,.,.....,......s...ssssssssreseue 472,265 466,095 460,430 390,110 70,315 6,180 
Owned — Possédé .. wee 302,460 298,160 297,435 236,935 60,500 4,295 
Rented — LOU .......,....4..s.ssssesseeseeesse.sse 169,810 167,930 162,995 153,175 9,815 1,880 
5,000- 9,999 ..........,,........sse.sssessessessese 226,155 220,585 218,355 188,595 29,755 5,565 
Owned — Possédé wee 147,220 143,270 142,915 117,485 25,430 3,955 
Rented — Loué 2.2... cc cee cece eee eee nee ee ene 78,935 777,320 75,435 71,110 4,325 1,615 
Under 5,000 — Moins de 5,000 ........................... 443,715 424,495 420,635 365,865 54,770 19,220 
Owned — Possédé see 305,610 290,565 289,850 243,455 46,390 15,045 
Rented — Loué ...,...,...,.....................,.... 138,105 133,930 130,785 122,410 8,375 4,180 
Rural — Régions rurales ....,..,...,............e. 1,297,090 1,010,845 1,006,055 904,095 101,960 286,250 
Owned — Possédé ... eee 1,064,045 827,490 825,345 734,190 91,155 236,555 
Rented — Loud oo... cece cece cece eect eee etcetera tenet 233,050 183,350 180,710 169,910 10,805 49,695 
Non-farm — Non agricoles .. 969,665 772,040 768,230 694,050 74,180 197,625 
Owned — Possédé ..... sae 758,835 603,655 602,240 537,645 64,595 155,180 
Rented — Loué ,...................,................. 210,835 168,390 165,985 156,405 9,585 42,445 
Farm — Agricoles ................,...................... 327,430 238,800 237,830 210,050 27,780 88,630 
Qwned — Possédé .. wee 305,210 223,835 223,105 196,550 26,560 81,375 
Rented — Loué ............,...4,..4..44...ssuses. 22,215 14,965 14,720 13,500 1,225 7,250 
Newfoundland — Terre-Neuve ..........,...................4. 110,445 83,125 82,155 77,090 5,065 27,315 
Owned — Possédé ... see 88,335 62,910 62,570 58,850 3,715 25,425 
Rented — Loué .......,..,....,.,.........sssseses 22,110 20,215 19,585 18,235 1,350 1,895 
Urban — Régions urbaines 64,830 57,785 57,000 52,405 4,600 7,045 
Owned — Possédé ... eee 46,020 39,735 39,515 36,205 3,310 6,285 
Rented — Loué .....,...,..,.,,..........4....4.4u 18,815 18,050 17,485 16,200 1,290 765 
30,000- 99,999 ....,................................... 22,855 22,045 21,540 19,060 2,480 805 
Owned — Possédé see 13,865 13,275 13,180 11,170 2,005 585 
Rented — Lou€ ...........,..,,,,4..sssssssssessuses 8,990 » 8,770 8,360 7,890 475 220 
10,000- 29,999 ..,...,...,..,..,,................sse 8,035 7,825 7,755 6,955 805 210 
Owned — Possédé vee 5,360 5,195 5,180 4,710 465 165 
Rented — Loué ...........,.....,...........ssssses 2,675 2,630 2,580 2,245 335 45 
5,000- 9,999 .... 10,590 9,830 9,760 9,175 590 760 
Owned — Possédé see 7,430 6,825 6,795 6,290 505 610 
Rented — Loué .,.....,...,.,.......,.,.,...,....4. 3,155 3,005 2,965 2,875 85 155 
Under 5,000 — Moins de 5,000 ..................,........ 23,355 18,080 17,940 17,210 725 5,270 
Owned — Possédé ..,.................,......,......., 19,370 14,440 14,360 14,025 335 4,925 
Rented — Loué ....,,.,,........,...........,..,4.... 3,985 3,640 3,585 3,185 390 345 
Rural — Régions rurales .................................: 45,610 25,340 25,155 24,690 465 20,265 
Owned — Possédé ... 42,310 23,170 23,055 22,650 405 19,140 
Rented — Loué ........,....,......,..,......,......, 3,295 2,170 2,100 2,035 60 1,130 
Non-farm — Non agricoles ..............,.....,..,...,... 44,695 24,715 24,535 24,085 450 19,985 
Owned — Possédé . . 41,425 22,560 22,450 22,065 385 18,860 
Rented — Lou€ 2.0... cece cece cece erent ee eeeee 3,275 2,150 2,080 2,020 . 65 1,120 
Farm — Agricoles 0.0... . ccc cc cece cece esse 915 630 625 605 20 285 
Owned — Possédé : . . 890 610 605 585 20 275 
Rented — Loud .......,..,,.,,,.,.,.,.........ee.e 25 20 15 20 - 10 


See footnote(s) at end of Table 6. ~ Voir renvoi(s) à la fin du tableau 6. 
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TABLE 6. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Canada and Provinces, 
Urban Size Groups, Rural Non-farm and Rural Fam, 1971 — Continued 


TABLEAU 6. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, Canada et provinces, 
régions urbaines par groupe de taille et régions rurales non agricoles et rurales agricoles, 1971 — suite 


Without 
With inside flush toilet inside 
- flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Area - 
- Exclusive use Shared Sans 
Catégorie d'habitat - wary toilettes 
Usage exclusif use intérieures 
One Two or more n ~ avec 
~ - fang 1 chasse 
Une seule Deux ou plus partagé(1) 

Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .......... sos. 27,875 22,110 5,765 
Owned — Possédé . . 20,720 15,585 5,140 
Rented — Loué ... 7,155 6,525 6,305 6,045 255 220 630 

Urban — Régions urbaines 1.2... cee ese e creer e neces reer nene 11,075 10,860 10,655 9,645 1,010 205 215 
Owned — Possédé ..............,.........4....... 5,990 5,820 5,780 4,955 825 40 175 
Rented — Loué ..........,......... sos denen ene 5,085 5,045 4,880 4,695 185 165 40 

10,000- 29,999 ....... 9,740 9,675 9,485 8,570 915 190 70 
Owned — Possédé . vo. 4,960 4,910 4,880 4,140 735 30 45 
Rented — Loué ............. so. . 4,780 4,765 4,605 4,430 175 160 20 
Under 5,000 — Moins de 5,000 .... oe 1,335 1,180 1,170 1,075 100 10 150 
Owned — Possédé ........ eee . seve 1,035 905 900 810 85 5 130 
Rented = Loué ....,..,.....,.. see see 300 280 275 260 15 5 20 

Rural — Régions rurales su. 16,800 11,250 11,095 10,525 570 155 5,550 
Owned — Possédé .. . sees 14,730 9,765 9,665 9,170 500 100 4,965 
Rented — Loué .......... . severe 2,070 1,480 1,425 1,355 70 55 590 

Non-farm — Non agricoles .. sees 12,165 7,965 7,870 7,455 420 90 4,200 
Owned = Poasédé ......... . neue 10,245 6,585 6,545 6,190 355 40 3,655 
Rented — Loué ................., See eres 1,920 1,380 1,330 1,265 65 45 540 
Farm — Agricoles ... oe 4,645 3,290 3,220 3,070 150 65 1,350 
Owned — Possédé . oo . 4,490 3,185 3,125 2,980 150 60 1,305 
Rented — Loué ....,...,.,..,.....,., esse 150 105 95 95 - 10 45 

1 

Nova Scotia — Nouvelle-Bcosse ....,.....4................., . 207,510 178,540 175,705 160,290 15,420 2,835 28,965 
Owned — Possédé 147,705 123,110 122,575 110,035 12,545 535 24,595 
Rented + Loué ... 59,805 55,430 53,130 50,255 2,875 2,300 4,375 

Urban — Régions urbaines .........., érsssossssorsrss suisse 119,320 116,270 113,945 102,115 11,835 2,320 3,050 
Owned — Possédé ... . . 70,855 68,615 68,360 59,045 9,315 255 2,240 
Rented — Loué ...... 48,465 47,655 45,585 43,065 2,515 2,070 810 

100,000-499,999 ..,.,.., 51,845 51,440 50,205 44,025 6,180 1,240 400 
Owned — Possédé ... . 23,585 23,360 23,275 18,650 4,625 85 225 
Rented = Loud .....,..........,...4.......sssssusse 28,265 28,085 26,935 25,375 1,555 1,155 180 
30,000- 99,999 ....... 9,035 8,965 8,735 7,960 780 230 70 
Owned — Possédé .. 6,160 6,115 6,085 5,505 580 30 45 
Rented — Loué ... 2,875 2,850 2,650 2,455 195 205 25 
10,000- 29,999 ..... 22,070 21,220 20,820 19,170 1,650 400 845 
Owned — Possédé ... 16,280 15,635 15,580 14,205 1,370 55 645 
Rented — Loué ....... 5,785 5,585 5,240 4,960 . 275 345 205 
5,000- 9,999 ,...... 17,955 17,510 17,275 15,780 1,500 235 445 
Owned ~ Possédé ... . . 11,405 11,110 11,070 9,820 1,255 35 295 
Rented — Loué ..........,..............4... sean 6,550 6,400 6,205 5,960 245 200 150 
Under 5,000 — Moins de 5,000 .................... éssoeee 18,410 17,130 16,915 15,185 1,725 215 1,280 
Owned — Possédé . 13,425 12,395 12,345 10,865 1,480 50 1,030 
Rented — Loué ... 4,990 4,735 4,565 4,325 245 170 255 

Rural — Régions rurales .........,..,., éusnssssssss sosssse 88,190 62,275 61,760 58,175 3,585 515 25,915 
Owned — Possédé ... . 76,850 54,495 54,215 50,990 3,225 280 22,355 
Rented — Loué sosssoeseuee 11,340 7,780 7,545 7,190 355 235 3,560 

Non-farm — Non agricoles .... 81,970 57,435 57,025 53,835 3,190 410 24,535 
Owned — Possédé .....,..... 70,990 49,920 49,715 . 46,870 2,850 200 21,070 
Rented — Loué ..,.....,.. 10,980 7,515 7,305 6,965 340 210 3,465 
Farm — Agricoles ...... nosssoueese . 6,225 4,840 4,740 4,340 395 105 1,385 
Owned — Possédé 5,865 4,580 4,495 4,120 380 80 1,290 
Rented — Loué .. 360 265 240 220 15 20 95 

New Brunswick — Nouveau-Brunswick ..,.....,......,....44. see 157,640 137,675 136,360 124,115 12,245 1,315 19,955 
Owned — Possédé ... a 109,450 92,490 92,200 81,745 10,455 290 16,960 
Rented — Loué .....,....,,...,....4 tee e eens eracece . 48,190 45,195 44,165 42,375 1,790 1,030 2,995 

Urban — Régions urbaines . 93,840 90,855 89,770 80,500 9,275 1,080 2,990 
Owned — Possédé ... . . . 54,060 ~ 51,805 51,620 43,795 7,820 185 2,255 
Rented — Loué .....................,.....,..4.4. tee 39,780 39,045 38,150 36,695 1,450 895 735 

30,000- 99,999 ...... 51,900 51,180 50,430 45,190 5,235 755 720 
Owned — Possédé . . ‘ 26,755 26,335 26,235 21,820 4,415 100 415 
Rented — Loué ...................,..... DE 25,145 24,845 24,190 23,380 815 650 300 


See footnote(s) at end of Table 6. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 6. 
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TABLE 6. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Canada and Provinces, 
Urban Size Groups, Rural Non-farm and Rural Farm, 1971 — Continued 


TABLEAU 6. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, Canada et provinces, 
régions urbaines par groupe de taille et régions rurales non agricoles et rurales agricoles, 1971 — suite 


Without 


With inside flush toilet inside 

- flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 

Area - 

_ Total Exclusive use Shared Sang 

Catégorie d'habitat — use(1) toilettes 
g lusif 

Usage exclus _ intérieurea 

One Two or more Usage avec 

- - chasse 

© Une seule Deux ou plus partagé(1) d'eau 

New Brunswick — Concluded ~ Nouveau-Brunswick — fin: 
Urban — Concluded — Régions urbaines — fin: 

10,000- 29,999 ... 12,375 12,045 11,955 10,820 325 
Owned — Possédé : . 6,045 5,795 5,770 4,850 915 25 255 
Rented — Loué ....,......,,........ ours. pee eceeeees 6,325 6,255 6,180 5,965 215 70 70 

5,000- 9,999 ,,.,.,...,...,......... seeder eeereeees 7,155 6,910 6,845 6,110 735 70 240 
Owned — Possédé : . 4,565 4,380 4,360 3,765 595 25 185 
Rented — Lou€ .,....,..,,.......... sence eters ereer 2,590 2,530 2,485 2,345 140 50 60 

Under 5,000 — Moins de 5,000 ....,..,,.............. so... 22,410 20,710 20,550 18,375 2,170 160 1,695 
Owned — Possédé . 16,690 15,290 15,255 13,360 1,890 35 1,400 
Rented — Loué .. 5,720 5,420 5,295 5,015 285 125 300 
Rural — Régions rurales ... sentence sence eeee 63,795 46,825 46,590 43,620 2,970 235 16,970 
Owned — Possédé . . 55,385 40,680 40,580 37,945 2,630 105 14,710 
Rented — Loué . 8,410 6,145 6,015 5,675 340 130 2,260 
Non-farm — Non agricoles ........ uses esssoosseossses 58,445 42,385 42,180 39,625 2,555 210 16,060 
Owned — Possédé 50,270 36,430 36,340 34,115 2,225 85 13,840 
Rented — Loué ... 8,175 5,960 5,840 5,510 330 120 2,220 

Farm — Agricoles ........... snssseresssessee errors . 5,350 4,440 4,410 3,995 420 25 915 
Owned — Possédé ... 5,120 4,255 4,235 3,830 405 15 870 
Rented — Loué ........... énssserres senssssesesceesse 230 185 180 165 10 10 45 
Québec ........... donee ae eee eee ner eseeneceeeeeeetees . 1,604,785 1,580,495 1,565,895 1,378,955 186,935 14,600 24,290 
Owned — Possédé . 761,340 744,370 742,770 587,365 155,405 1,600 16,970 
Rented — Lou€ ......,.............e...ce 843,450 836,125 823,120 791,595 31,525 13,005 7,320 

Urban — Régions urbaines . . . 1,345,440 1,337,700 1,324,100 1,160,495 163,605 13,600 7,735 
Owned — Possédé . 554,135 550,550 549,375 414, 365 135,015 1,170 3,585 
Rented ~ Loué ... 791,310 787,150 774,725 746,125 28,590 12,430 4,150 
500,000 and over — et plus .........,.,..,.....se..ue.. 787,555 784,205 775,655 677,695 97,960 8,550 3,350 
Owned — Possédé ...... . . 266,275 265,375 264,640 186,055 78,585 735 900 
Rented — Loué ......... 521,285 518,830 511,015 491,640 19,380 7,810 2,455 
100,000-499,999 ..... eet e een e ere meneeereenntnetenee . 136,185 135,530 133,800 117,350 16,455 1,725 655 
Owned — Possédé ..... sise. ee ees 56,705 56,535 56,440 42,585 13,855 90 175 
Rented — Loué ..... ede e eect een teneneneee esse 79,475 78,995 77,360 74,765 2,600 1,635 480 

30,000- 99,999 .................... 132,340 131,720 130,455 117,570 12, 880 1,265 620 
Owned ~ Possédé . 57,470 57,245 57,170 46,010 11,155 80 230 
Rented — Loué ......,....,.......e.eeecseeessssouee 74,865 74,475 73,280 71,560 1,725 1,190 390 

10,000- 29,999 ....... 117,605 116,440 115,315 100,120 15,195 1,130 1,165 
Owned — Possédé .. 66,990 66,160 66,055 52,870 13,190 105 825 
Rented — Loué .. 50,620 50, 280 49,260 47,250 2,010 1,025 335 

5,000- 9,999 ...,............ : 48, 280 47,465 47,115 41,900 5,215 350 820 
Owned — Possédé .... 27,800 27,160 27,120 22,590 4,530 40 640 
Rented ~ Loué ...... 20,480 20,305 19,995 19,305 685 310 175 

Under 5,000 — Moins de 5,000 ................,.,.....,.. 123,470 122,340 121,765 105, 860 15,900 575 1,130 
Owned — Possédé .,....... . 78,890 78,075 77,960 64, 260 13,700 115 815 
Rented — Loué .....,.,............4.. sussseseesesese 44,585 44,265 43,805 41,605 2,205 465 315 
Rural — Régions rurales .. 259,345 242,790 241,790 218,460 23,335 995 16,560 
Owned — Possédé .... 207,210 193,815 193, 390 173,000 20,400 425 13,390 
Rented — Loué ...... 52,140 48,975 48,400 45,465 2,935 575 3,170 
Non-farm — Non agricoles 203,375 189,090 188,280 170,670 17,605 810 14,285 
Owned — Possédé ...... . 153,135 141,930 141,660 126,845 14,820 270 11,205 
Rented — Loud .....,....,.......s.sseeseeseceeessee 50,240 47,155 46,620 43,830 2,790 535 3,080 

Farm — Agricoles .... 55,970 53, 700 53,510 47,785 5,720 190 2,270 
Owned — Possédé . 54,070 51,885 51,735 46,155 5,580 150 2,185 
Rented — Loué ... 1,900 1,815 1,775 1,630 145 35 85 
Ontario .....,....,...... 2,225,485 2,158,715 2,132,740 1,727,305 405,460 25,970 66,775 
Owned — Possédé . 1,400,340| 1,349,920 1,344, 860 1,007,540 337,320 5,055 50,420 
Rented — Loué ... 825,145 808,795 787,880 719,770 68,115 20,915 16,350 

Urban — Régions urbaines ........,,...,..,................ 1,863,435 1,850,955 1,826,960 1,456,205 370,760 23,990 12,485 
Owned — Possédé .... . . 1,104,135 1,096,040 1,091,895 785,970 305,925 4,145 8,090 
Rented — Loué .............. 759,300 754,910 735,070 670,230" 64,840 19,845 4,390 


See footnote(s) at end of Table 6. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 6, 
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TABLE 6. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Canada and Provinces, 
Urban Size Groups, Rural Non-farm and Rural Farm, 1971 — Continued 


TABLEAU 6. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, Canada et provinces, 
régions urbaines par groupe de taille et régions rurales non agricoles et rurales agricoles, 1971 — suite 


Without 
inside 


With inside flush toilet 


- flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Area - 
~ Exclusive use Sans 
Total Usage exclusif use (1) intérieures 
One Two or more avec 
Une seule Deux ou plus partagé (1) d'eau 


Ontario — Concluded — fin: 
Urban — Concluded — Régions urbaines — fin: 


500,000 and over — et plus ....,..,,.,,.,.....sessosoua 824,370 822,070 809 ,005 611,200 197,805 2,295 
Owned — Possédé . 426,690 425,540 423,205 265,575 157,630 2,330 1,155 
Rented = LOU ......,...ssossassessnssssessnseseuse 397,675 396,540 385,800 345,620 40,180 10,740 1,140 

100,000-499,999 ,.,....,.,........ssssssseresessenssesses 403,285 401,850 397,560 323,100 74,460 4,285 1,440 
Owned — Possédé ......... 253,765 252,810 252,230 189 ,560 62,670 580 955 
Rented — Loué ...,,,..... 149,525 149 ,040 145,330 133,540 11,790 3,705 485 

30,000- 99,999 ......,........ DENT EES EEE sorssoseose 255,200 253,820 250,765 209,975 40,795 3,055 1,380 
Owned - Possédé 159,485 158,625 “158,125 123,320 34,805 500 860 
Rented — Loué .... 95,715 95,195 92,640 86,660 5,985 2,550 520 

10,000- 29,999 ......,..,.... 172,255 170,175 168,575 140,185 28,400 1,600 2,075 
Owned — Possédé 117,820 116,445 116,145 91,005 25,135 305 1,370 
Rented — Loué .. 54,435 53,730 52,435 ,49,175 3,260 1,290 705 

§,000- 9,999 ...esesssssseseremnenmemeeeereennrese 89,110 87,265 86,515 73,475 13,035 755 1,840 
Qwned — Possédé sors 62,100 60,785 60,615 49,085 11,530 170 1,315 
Rented — Lou€ .,..ssus.ssessseesssseeseeceseeneeeres 27,010 26,485 25,900 24,390 1,505 585 525 

Under 5,000 — Moins de 5,000 .. 119,215 115,770 114,540 98,265 16,270 1,230 3,445 
Owned — Possédé ....,.,,.., 84,275 81,840 81,580 67,430 14,150 260 2,435 
Rented — Loué ,......,,,.., 34,945 33,930 32,955 30,840 2,115 975 1,010 

Rural = Régions rurales ,...... 362,055 307,760 305,780 271,105 34,680 1,980 54,290 
Owned — Possédé ... 296,205 253,880 252,970 221,570 31,400 915 42,330 
Rented = Loué ..,,..,..,... 65,845 53,880 52,810 49,535 3,280 1,070 11,965 

Non-farm — Non agricoles . . 273,945 231,910 230,465 205,015 25,450 1,445 42,035 
Owned — Possédé .... . 214,640 183,625 183,105 160,460 22,645 520 31,020 
Rented — LOu€ .,..4,...sessessevesmssneseesessnses 59,300 48,290 47,360 44,555 2,800 925 11,010 

Farm — Agricoles .... 88,110 75,850 75,315 66,085 9,230 540 12,260 
Owned — Possédé . 81,565 70,250 69,855 61,110 8,750 395 11,310 
Rented — Loué 2... cece eet een nent ce tr cereverencns 6,545 5,600 5,455 4,975 480 145 » 950 

Manitoba ..scscceeceevee . 288,370 250,720 245,205 208,260 36,950 5,505 37,655 
Owned — Possédé ... 190,580 159,460 159,075 128,810 30,270 380 31,125 
Rented — Loué ...... sosesesresssssesssessesee 97,785 91,260 86,130 79,855 6,680 5,125 6,530 

Urban — Régions urbaines . . 209 ,450 207,150 201,770 168,555 33,210 5,390 2,295 
Owned — Possédé ... . 124 ,880 123,290 122,945 96,050 26,900 350 1,590 
Rented — Loué .,..4.....eesssesnssssssseseseeeensee 84,570 83,865 78,825 72,505 6,310 5,035 710 

500,000 and over — et plus .......,........ 163,410 162,680 158,205 131,290 26,910 4,475 730 
Owned = Possédé ......,..,.. 95,945 95,510 95,240 73,170 22,065 275 430 
Rented — Loué ..,,.,,.,...,...."sesssess 67,465 67,165 62,965 58,120 4,845 4,200 305 

30,000- 99,999 ....,.,,,...,esssesesnsessesssseseesses 9,450 9,370 9,135 7,575 1,565 235 80 
Owned — Possédé .... 6,125 6,070 6,050 4,825 1,225 20 55 
Rented = Lou€ ..,....,..........s..esse 3,325 3,300 3,085 2,745 340 215 25 

10,000- 29,999 ....,.,..........sceonvreereessesssosssee 11,045 10,875 10,545 9,070 1,475 330 i70 
Owned — Possédé . 5,875 5,745 5,720 4,665 1,055 25 135 
Rented = Loué .. 5,170 5,130 4,825 4,405 420 305 35 

5,000- 9,999 ..,......,..... nossssseseresssesesssreese 8,255 8,005 7,840 6,755| . 1,080 165 250 
Owned — Possédé . . 5,480 5,320 5,310 4,425 890 10 165 
Rented — Loué .. . 2,775 2,685 2,530 2,335 200 155 90 

Under 5,000 — Moins de 5,000 ..... eee tee eeseeseneenens 17,290 16,230 16,040 13,860 2,180 185 1,065 
Owned — Possédé ....... oe 11,455 10,650 10,625 8,960 1,670 25 810 
Rented — Loué ., eee 5,835 5,585 5,420 4,910 515 165 255 

Rural — Régions rurales .....,.........,.... 78,920 43,565 83,645 39,700 3,740 125 35,360 
Qwned — Possédé . 65,705 36,170 36,135 32,760 3,370 35 29,535 
Rented — Loud ..,.,...s.sesuseess 13,215 7,395 7,310 6,940 370 85 5,820 

Non-farm — Non agricoles ,.......,........... 47,420 27,340 27,230 25,005 2,220 115 20,080 
Owned — Possédé ,... 36,155 20,760 20,725 18,820 1,905 30 15,395 
Rented — Loud .,..,.,,.......sssssseussessessseesse 11,265 6,585 6,500 6,185 315 85 4,685 

Farm — Agricoles .........,.,..,....essssessesssoeseres 31,505 16,225 16,215 14,695 1,520 10 15,280 
Owned — Possédé . . 29,555 15,415 15,405 13,940 1,465 5 14,140 
Rented — LouÉ ..,,...,eeessesescesseeessenenenes 1,950 810 810 755 55 5 1,140 


See footnote(s) at end of Table 6. — Voir renvoi(s) à La fin du tableau 6. 
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TABLE 6. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Canada and Provinces, 
Urban Size Groups, Rural Non-farm and Rural Farm, 1971 — Continued 


TABLEAU 6, Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, Canada et provinces, 
régions urbaines par groupe de taille et régions rurales non agricoles et rurales agricoles, 1971 — suite 


Without 


With inside flush toilet inside 

- flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 

Area - 

- Total Exclusive use Shared Sans 
Catégorie d'habitat - @) toilettes 
Usage exclusif use intérieures 

One Two or more Usage avec 

- - 8 es L chasse 

Une seule Deux ou plus partagé (1) 

Saskatchewan ..............,.,...... 267,565 211,895 207,405 176,885 55,670 
Owned — Possédé 194,530 146,970 146,625 120,820 25,805 340 47, 565 
Rented — Loué ... 73,035 64,930 60,775 56,060 4,715 4,155 8,110 

Urban — Régions urbaines .............. wees so. 148,645 145,230 140,930 117,625 23,310 4,295 3,415 
Owned — Possédé .. 93,260 90,715 90,445 71,165 19,280 275 2,540 
Rented — Loué .. 55,385 54,515 50,490 46,455 4,030 4,025 870 

100, 000-499,999 .......,............ . 80,770 80,475 77,695 63,650 14,045 2,785 295 
Owned — Possédé . 48,130 47,930 47,790 36,120 11,670 135 195 
Rented — Loué ., 32,645 32,545 29,905 27,525 2,375 2,640 105 
30,000- 99,999 .,...,. ve sous 9,965 9,820 9,470 8,230 1,240 350 150 
Owned — Possédé . 6,265 6,160 6,140 5,150 995 15 110 
Rented — Loué .,............... : . 3,695 3,655 3,330 3,085 245 330 40 
10,000- 29,999 .,..,,..,.......,.., seen eane teen eeeees 21,515 21,005 20,395 17,080 3,315 610 505 
Owned — Possédé ,,....,.,,.,...,,.,.,...,.........., 13,230 12,880 12,825 10,145 2,680 55 350 
Rented — Loué ,.....,..,.,.,,........... srssssosesss 8,280 8,125 7,570 6,940 630 555 155 
5,000- 9,999 .................. see . . . 7,960 7,705 7,535 6,360 1,170 175 245 
Owned — Possédé .. . . 5,290 5,095 5,075 4,090 985 20 190 
Rented — Loué ,..,..............,,....4.. nrsssssses 2,670 2,610 2,460 2,270 190 155 55 
Under 5,000 — Moins de 5,000 ....,......... averses 28,440 26, 220 25,840 22,300 3,545 380 2,215 
Owned — Possédé ..........,.,....... . os 20,345 18, 645 18,610 15,660 2,950 40 1,700 
Rented — Loué ... 8,095 7,575 7,235 6,640 590 340 515 

Rural — Régions rurales .... 118,920 66,665 66,475 59,260 7,210 195 52,255 
Owned — Possédé .. 101,270 56,250 56,185 49,655 6,525 65 45,020 
Rented — Loué ... 17,645 10,410 10, 285 9,600 685 125 7,235 

Non-farm — Non agricoles 60,075 37,865 37,685 34,320 3,360 180 22,210 
Owned — Possédé ..... . 46,690 29,155 29,090 26,260 2,835 60 17,535 
Rented — Loué .,,,.,.,...,....... . 13,385 8,710 8,590 8,060 530 125 4, 675 
Farm — Agricoles ...... 58, 845 28, 800 28,790 24,935 3,850 15 30,045 
Owned — Possédé ,., 54,580 27,100 27,090 23,395 3,700 5 27,485 
Rented — Loué .............. sees 4,265 1,700 1,695 1,545 150 5 2,560 

Alberta .... eae . sees 464,615 421,955 413,190 330,765 82,425 8,760 42,660 
Owne: wees 296,705 262,025 261,470 194,165 67,305 550 34, 685 
Rented — Loué eee ns... 167,905 159,935 151,720 136,600 15,120 8,210 7,975 

Urban — Régions urbaines .. 352,920 349,530 340,980 266, 240 78,740 8,555 3,385 
Owned — Possédé ... 205,670 203,630 203,135 142,635 60,495 495 2,040 
Rented — Loué ..... 147,245 145,900 137,840 123,600 14,245 8,060 1,345 

100, 000-499,999 ............ sone . vers 256,125 255,255 248,255 189,815 58,445 7,000 870 
Owned — Possédé ... B 141,080 140, 690 140,345 93,380 46,965 345 390 
Rented — Loué ..... 115,050 114,565 107,910 96,430 11,480 6,655 480 
30,000- 99,999 ,,.,..,,........ . 12,560 12,515 12,175 9,755 2,415 340 45 
Owned — Possédé ... . 8,485 8,460 8,440 6,375 2,065 20 30 
Rented — Loué ....,,.,............ ve . 4,075 4,060 3,735 3,385 350 325 15 

10, 000- 29,999 ...,.,,,.....,..,....... . 22,445 22,295 21,940 17,460 4,480 350 150 
Owned — Possédé ... 15,325 15,230 15,195 11,350 3,850 35 95 
Rented — Loué ...... 7,120 7,065 6,745 6,110 635 315 55 
5,000- 9,999 ...,,....,..,.......... 13,195 12,705 12,520 10,105 2,415 185 490 
Owned — Possédé ... 7,535 7,235 7,220 5,420 1,800 10 300 
Rented — Loué ......... us. 5,660 5,470 5,300 4,680 615 175 190 
Under 5,000 — Moins de 5,000 ............. nessssseseossse 48,595 46,760 46,090 39,110 6,980 675 1,830 
Owned — Possédé 33,250 32,020 31,935 26,110 5,820 85 1,225 
Rented — Loué ..... 15,345 14,740 14,155 12,995 1,160 585 605 

Rural — Régions rurales ......... 111,695 72,420 72,215 64,530 7,685 210 39,275 
Owned — Possédé ... . 91,035 58,390 58,335 51,525 6,810 55 32,645 
Rented — Loué ...,.,........,...... nessssserereeesee 20,660 . 14,030 13,875 13,005 875 155 6,630 

Non-farm — Non agricoles ..,.... 53,845 36,720 36,530 33,115 3,415 195 17,120 
Owned — Possédé ........... 38,110 25, 685 25,635 22, 860 2,775 50 12,425 
Rented — Loué ....... so... 15,735 11,040 10,890 10,255 640 145 4,695 
Farm — Agricoles ...... 57,850 35,700 35,680 31,410 4,270 15 22,150 
Owned — Possédé ... a . 52,930 32,705 32,700 28,660 4,035 10 20,220 
Rented — Loué ...... sous . 4,925 2,995 2,980 2,750 235 10 1,935 


See footnote(s) at end of Table 6. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 6. 
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TABLE 6. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Canada and Provinces, 
Urban Size Groups, Rural Non-farm and Rural Farm, 1971 — Concluded 


TABLEAU 6. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, Canada et provinces, 
régions urbaines par groupe de taille et régions rurales non agricoles et rurales agricoles, 1971 — fin 


Without 
With inside flush toilet inside 
- flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Area _ 
- Exclusive use Shared Sans 
Catégorie d'habitat - ty toilettes 
Usage exclusif use! intérieures 
Two or more u avec 
_ . taré(1) chasse 
Une seule Deux ou plus | Partage d'eau 
British Columbia — Colombie-Britannique se... 667,550 648,955 639,080 ‘519,540 119,535 9,875 18,590 
Owned — Possédé ..,,.,,..,..,.,, eee 422,780 410,235 409,625 308,685 100,940 615 12,545 
Rented — Loué ,,...,,44......e..esssessesssseeees 244,765 238,720 229,460 210,860 18,600 9,260 6,045 
Urban — Régions urbaines 521,010 518,640 508,955 407,080 101,875 9,690 2,370 
Qwned — Possédé .., 311,190 309,880 309,310 224,235 85,075 570 1,310 
Rented — Loud ,....,,..,.,,...,.......ssseseseseses 209,820 208,760 199,645 182,845 16,800 9,115 1,060 
500,000 and over — et plus ....,.,..,.,,,,...,...,..,..4, 299,985 299,320 292,670 227,905 64,765 6,650 660 
Qwned — Possédé ........ . . 167,855 167,500 167,130 113,165 53,970 365 360 
Rented — Loué .......,... . 132,130 131,825 125,540 114,740 10,800 6,285 300 
100 ,000-499,999 ..... 56,925 56,785 55,445 45,840 9,605 1,340 135 
Owned — Possédé . . . . . 33,115 33,040 32,975 25,005 7,970 60 75 
Rented — Loud ,,..,.,..,.........4....s.eusssseeee 23,810 23,745 22,470 20,830 1,630 1,280 65 
30,000- 99,999 ..,,,,...,.......,...,..,,............... 31,520 31,175 30,775 24,795 5,980 405 345 
Owned — Possédé a . . 19,840 19,675 19,635 14,965 4,675 35 165 
Rented — Loué .. 11,680 11,495 11,135 9,825 1,310 365 180 
10,000- 29,999 ...... 71,945 71,505 70,685 58,065 12,625 820 435 
Owned — Possédé . . . 49,010 48,760 48,695 37,820 10,875 70 250 
Rented — Loué ............., ses 22,935 22,750 21,995 20,245 1,750 750 185 
5,000- 9,999 ....... .. 22,070 21,790 21,560 17,755 3,810 225 275 
Owned — Possédé 15,165 15,005 14,985 11,680 3,305 15 ‘160 
Rented — Loué .. 6,905 6,785 6,575 6,070 505 215 120 
Under 5,000 — Moins de 5,000 ........................... 38,575 38,060 37,810 32,730 5,085 245 510 
Owned — Possédé ........ 26,210 25,905 25,885 21,605 4,285 25 305 
Rented — Loué ........ . 12,365 12,155 11,930 11,125 800 225 205 
Rural — Régions rurales .,..,..,,,.,,. se teeeneee 146,540 : 130,310 130,125 112,460 17,665 190 16,225 
Owned — Possédé . . . 111,590 100,355 100,310 84,450 15,865 40 11,235 
Rented — Loué .... . 34,945 29,955 29,815 28,015 1,800 140 4,990 
Non-farm — Non agricoles ....,..,........ eee eens ss... 128,530 114,985 114,800 99,350 15,450 185 13,550 
Owned = Possédé ............ eseses cent eaceeeeeaes . 95,450 86,500 86,460 72,685 13,780 45 8,950 
Rented — Loué ......................4.. vtec neces vee 33,080 28,480 28,340 26,670 1,675 140 4,600 
Farm — Agricoles .,.... 18,005 15,330 15,325 13,110 2,215 5 2,675 
Owned — Possédé 16,140 13,855 13,855 11,765 2,085 5 2,290 
Rented — Loué ..,,....,...,.......ss...... 1,865 1,475 1,470 1,345 130 5 390 
Yukon and Northwest Territories — Yukon et Territoires du 
Nord-Ouest ........... . 12,675 8,055 | . 7,945 7,265 685 105 4,610 
Owned — Possédé . 4,430 2,675 2,665 2,345 315 5 1,755 
Rented — Loué ... 8,265 5,380 5,280 4,915 365 100 2,860 
Urban — Régions urbaines 7,455 6,415 6,320 5,700 620 100 1,035 
Owned — Possédé .. . 2,685 2,170 2,155 1,865 295 5 520 
Rented — Loué ........... 4,760 4,255 4,160 3,825 330 95 510 
10,000- 29,999 .... 3,240 3,015 2,960 2,625 340 60 220 
Owned — Possédé 1,565 1,405 1,400 1,170 230 5 160 
Rented — Loué .. 1,675 1,615 1,560 1,450 110 55 60 
5,000- 9,999 . 1,585 1,395 1,385 1,185 205 5 195 
Owned — Possédé . . 450 360 360 315 40 - 90 
Rented — Loud 2. eee ee cece eee e eect renter ene teeneee 1,135 1,035 1,025 865 160 10 100 
Under 5,000 — Moins de 5,000 ...... donneurs 2,625 2,010 1,970 1,890 80 35 615 
Owned — Possédé . 670 405 405 380 25 - 270 
Rented — Loué .....,................. nen 1,950 1,605 1,570 1,510 60 35 345 
Rural — Régions rurales ..,.,,,,,.4., eee rece rene eee eaee 5,215 1,640 1,635 1,565 60 5 3,585 
Owned — Possédé .. . 1,740 505 505 480 25 - 1,235 
Rented — Loué ..... 3,480 1,130 1,125 1,090 35 5 2,350 
Non-farm — Non agricoles . 5,200 1,630 1,625 1,565 60 5 3,570 
Owned — Possédé 1,730 505 505 30 - 1,220 
Rented — Loué 3,475 1,125 1,120 35 5 2,345 
Farm — Agricoles ........... 15 
Owned — Possédé ...... 5 


Rented — Loué ........ 


{1} Refers to the sharing of common facilities by two or more households. — Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus. 
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TABLE 7. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Divisions, 1971 


TABLEAU 7. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 


Without 

With inside flush toilet inside 

- flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 


Census division 


intérieures 


- Total Exclusive use Shared Sens 
Division de recensement - use(1) toilettes 
Usage exclusif _ 
ne 


Total 0 Two or more Usage avec 
Total - ~ chasse 
Une_seule Deux ou plus partagé(1) d'eau 


Canada .............. Sede cece etree eee arene ere ene ere 6,034,505 5,702,240 5,627,445 4,730,640 896,800 74,795 332, 
Owned — Possédé sos 3,636,925 3,369,730 3,359,885 2,614,480 785,410 9,845 267, 
Rented — Loué ....... . sees . nous 2,397,585 2,332,505 2,267,560 2,116,165 151,395 64,950 65, 

Newfoundland — Terre-Neuve .,...,,,.,.,.......... sssssercsse 110,440 83,125 82,155 77,090 5,065 975 27, 
Owned — Possédé ..... an 88,335 62,905 62,570 58,855 3,715 340 25, 
Rented — Loué ........ ve . 22,110 20,215 19,585 18,235 1,350 630 1, 

Division No. LE .. 47,235 38,450 37,770 34,750 3,020 680 8, 
Owned — Possédé 35,650 27,765 27,565 25,085 2,480 200 7, 
Rented — Loué . 11,585 10,690 10,205 9,670 540 480 

Division No. 2 ........, eee : sees . 5,780 4,435 4,410 4,225 180 30 1, 
Owned — Possédé . 5,150 3,860 3,835 . 3,805 35 20 1, 
Rented — Loué ...... cou we . 630 575 570 425 145 5 

Division No. 3 ........, eee 4,975 3,555 3,530 3,510 25 20 1, 
Owned — Possédé . 4,610 3,230 3,210 3,205 10 15 1, 
Rented — Loué ... 375 325 315 305 10 5 

Division No. 4 .... 5,290 3,800 3,785 3,510 275 15 1, 
Owned — Possédé .. . : 4,125 2,720 2,715 2,615 95 10 1, 
Rented — Loué ,........... . 1,165 1,080 1,070 895 175 10 

Division No. 5 ....... . an eee | 9,180 7,975 7,905 7,270 640 70 1, 
Owned — Possédé . 7,330 6,260 6,235 5,755 480 20 1, 
Rented — Loué 1,845 1,715 1,670 1,510 165 45 

Division No. 6... 8,400 7,640 7,595 7,140 460 50 
Owned — Possédé .. 6,130 5,445 5,430 5,035 400 15 
Rented — Loué ... 2,265 2,200 2,165 2,105 60 35 

Division No. 7 .........,............. 9,170 4,890 4,850 4,805 45 40 4, 
Owned — Possédé .. 8,550 4,415 4,390 6,345 45 25 4, 
Rented — Loué .... 615 475 465 455 - 15 

Division No. 8 ....... neue on . . 10,555 5,485 5,455 5,315 140 30 5, 
Owned — Possédé 9,675 4,790 4,770 4,660 105 25 4, 
Rented — Loué ..,................ DPREPEN EEE EEE ES EE EEEEET 880 700 690 650 40 10 

Division No. 9 se... . 4,335 2,485 2,470 2,450 20 15 1, 
Owned — Possédé . . 4,030 2,250 2,240 2,225 15 10 1, 
Rented — Loué ......,......... os 300 235 230 220 5 5 

Division No. 10 ........ 5,520 4,405 4,375 4,120 260 30 1, 
Owned — Possédé ..... 3,080 2,185 2,175 2,120 55 5 
Rented — Loué ....... 2,445 2,220 2,200 1,990 205 20 

Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard .,............. 27,875 22,110 21,750 20,175 1,575 360 5, 
Owned — Possédé ............................ 20,725 15,585 15,450 14,125 1,325 135 5, 
Rented — Loué .... 7,160 6,525 6,305 6,050 255 220 

Kings ........ ere sede teen eee essences seas 4,640 3,035 3,005 2,835 175 25 1, 
Owned — Possédé ..... 3,995 2,565 2,555 2,405 150 10 1, 
Rented — Loué ....... 650 465 450 425 25 15 

Prince .......cceceeeeee ee eees eee 10, 265 7,790 7,655 7,215 445 135 2, 
Owned — Possédé . . . 7,805 5,595 5,545 5,175 370 50 2, 
Rented — Loué 2,455 2,195 2,115 2,040 70 85 

Queens Lecce cece oser 12,970 11,290 11,090 10,120 960 200 1, 
Owned — Possédé ....,.......... DPRRN NET E EEE TEE TE EEEET 8,920 7,425 7,350 6,540 810 75 1, 
Rented — Loué ....,........,.,......... DPRESTES TEE EEE 4,050 3,865 3,740 3,580 155 125 

Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ...........eeeseuee.ees 207,505 178,545 175,705 160,295 15,415 2,835 28, 
Owned — Pogsédé ........................ PRE EEE E ET EEE 147,705 123,110 122,575 110,035 12,545 535 24, 
Rented — Loué ........,............... ry 59,805 55,430 53,130 50,255 2,875 2,300 4, 

Annapolis ...,........ 6,130 5,050 5,000 4,475 525 45 1, 
Owned — Possédé .... . 4,860 3,915 3,890 3,420 470 25 
Rented — Loué ,.................. oe 1,270 1,130 1,110 1,050 60 20 

Antigonish ,...,..........,........... bene e eee neeee su... 3,585 2,835 2,825 2,575 250 15 
Owned — Possédé . . 2,840 2,185 2,175 1,970 210 5 
Rented — Loué .........,..... . 745 655 645 605 40 15 


See footnote(s) at end of Table 7. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 7, 


270 


195 
075 


320 


425 
895 


780 
885 
895 


345 
295 
55 


425 
380 
50 


490 
405 
85 


205 
075 
125 


755 
680 
75 


285 
140 
145 


065 
890 
175 


850 
780 
65 


115 
895 
225 


770 


140 
630 


610 
430 
180 


475. 
210 
260 


690 
500 
185 
965 


590 
375 
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TABLE 7. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 7. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 — suite 


Census division 


Division de recensement 


Nova Scotia ~ Concluded — Nouvelle-Écosse — fin: 


Cape Breton ..s.ssssssseeeseresessesssnesnosssessenessescs 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loud ......,...s.sssessessssoreneneseseeenesse 


Colchester .,,..,..... Seen ence reese nanan 
Owned — Possédé ,...,....,........ 
Rented — Loué ........... nsssssosssonssese 


Cumberland ......... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué . 


Digby ss... 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .... 


Owned — Possédé 
Rented — Loué ,.,..,,.......0. 


Halifax ....,.... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ....,4.s.sesvesserreneesresseressenvesese 


Hants ,,.,,,.,.4...sssssssses 
Owned — Possédé . 
Rented — LouË .........eeesessseseresessneserenes 


Invérness cece eee reece ener e cers ses ensssessesssseesseses 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .... 


Kings sensor oser venons ere seems seen 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ,,.,,,,.,......ssse.eseeseveceessessssese 


Lunenburg 4... css cocon eue eneessnmesssses 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ,..,,........... eonsssossssessosesesessose 


PICEOU ..,... serons seen esenmenesesese 


Owned — Possédé 
Rented — Loud ...,,,,...es4sessssseseseseeeosssesesesses 


Queens .... e ccc ere c een cern neers ee ea ses sanemesss ones 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Richmond co.cc ces ccc ec erence en erase sees ee seen sereesetes 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ..,.......ssseccserssssseneserssrsmesese 


Shelburne ,,..,4....e.seesvecessssessseessceeassesnesses 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ,...,..,..,.....ssssssesesessommeneneeensse 


Victoria .......,,.,..... eee eee eee eee eee ere 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ...s.susssrecsesveeseresssesesssosesessses 


Yarmouth wc cersecc cs cccer en ec enna essa sees scene 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ..,.,...ssesssssssoeseseneneesrseneseueecs 


New Brunswick — Nouveau-Brunswick ..,,,,,...seesseeseeveeese 


Owned — Possédé .,.,,....,....ssssesassssessessssenescss 
Rented — Loud ,,.,...4....seseessceseseensseressseeeeese 


Albert Coe eee ec cece cee tee eet e ene ee reser een ren ears eentes 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Carleton .,..5..4..sssocseessrrsssssemseemeseeseneessesees 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .... 


See footnote(s) at end of Table 7. — Voir renvoi(s) à la fin 


7 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


Exclusive use 


30,055 
23,940 
6,115 


10,755 
8,020 
2,740 


10,025 
7,910 
2,110 


5,505 
4,770 
730 


3,390 
3,020 
375 


69,385 
37,885 
31,495 


7,595 
6,085 
1,505 


4,840 
4,105 
730 


12,285 
8,375 
3,905 


11,450 
9,525 
1,925 


12,550 
9,945 
2,605 


3,730 
3,185 
545 


2,930 
2,640 
290 


4,600 
3,890 
715 


1,995 
1,750 
245 


6,700 
4,950 
1,750 


157,635 


109,445 
48,185 


4,205 
3,580 
620 


6,385 
5,000 
1,380 


du tableau 7. 


27,945 
22,165 
5,775 


9,215 
6,730 
2,485 


8,400 
6,555 
1,845 


4,235 
3,650 
580 


1,910 
1,665 
245 


65,310 
34,710 
30,600 


5,360 
4,230 
1,125 


3,855 
3,255 
600 


10,415 
6,910 
3,510 


8,505 
6,920 
1,585 


10,760 
8,450 
2,305 


2,705 
2,265 
445 


1,750 
1,575 
175 


3,225 
2,640 
585 


1,445 
1,270 
180 


5,625 
4,025 
1,605 


137,675 


92,485 
45,190 


3,710 
3,155 
555 


5,370 
4,185 
1,175 


Usage exclusif 


Une seule 


Two or more 


Deux ou plus 


Shared 

use(1) 

Usage 
partagé(1} 


27,465 
22,090 
5,375 


9,055 
6,695 
2,360 


8,270 
6,515 
1,755 


4,215 
3,645 
570 


1,895 
1,655 
235 


64,010 
34,600 
29,405 


5,290 
4,200 
1,090 


3,845 
3,255 
590 


10,320 
6,885 
3,440 


8,325 
6,845 
1,485 


10,590 
8,410 
2,180 


2,670 
2,250 
420 


1,745 
1,570 
170 


3,195 
2,630 
565 


1,440 
1,265 
180 


5,550 
4,000 
1,550 


136,365 


92,200 
44,165 


3,695 
3,150 
545 


5,330 
4,175 
1,150 


25,750 
20,700 
5,045 


8,210 
5,980 
2,235 


7,705 
6,005 
1,695 


3,830 
3,295 
540 


1,820 
1,600 
225 


57,055 
29,310 
27,745 


4,935 
3,885 
1,050 


3,630 
3,065 
565 


9,315 
6,010 
3,305 


7,495 
6,110 
1,385 


9,890 
7,810 
2,080 


2,455 
2,060 
390 


1,690 
1,525 
165 


3,025 
2,485 
540 


1,365 
1,200 
165 


5,075 
3,600 
1,470 


124,115 


81,745 
42,375 


3,190 
2,675 
515 


4,805 
3,730 
1,075 


Without 
inside 
flush 
toilet 
Sans 
toilettes 
intérieures 
avec 
chasse 
d'eau 
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TABLE 7. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 7. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 — suite 


Census division 


Division de recensement 


New Brunswick — Concluded — Nouveau-Brunswick — fin: 


Charlotte ......... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ................. 


Gloucester ........ 

Owned — Possédé . 

Rented — Loué ...,.......... ere eee eee eee 
Kent .,.,..........e 


Owned — Possédé . 
Rented — Loué ......... 


Rings ...,....,....sssscsssues 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ....... 


Madawaska ...... aoe 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ............ 


Northumberland .... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué . 


Queens .............. 


Rented — Loué ..... 


Restigouche ..... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué . 


St. John ...,....,.................... sonsssseseressseuess 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .................. 


Sunbury ........... essor sensor ones eens ones 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ...,.,.,..,.. 


Victoria ....,...4....0e00 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ,..... 


Westmorland ....... su. 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué .......... 


Rented — Loué ...... 


Québec Loc ce cece eect rete ene cece reer enernnene torse 


Owned — Possédé 
Rented — Loué , 


Abitibi ................ 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Argenteuil .............. .. . . mn... 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué 


. Arthabaska .......... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .... 


Bagot .,...,..,.,:.: 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ,... 


Beauce ,.,.........sosu 
Owned — Possédé . . 
Rented — Loué ...,....,.,............. errr eer reer 


See footnote(s) at end of Table 7, — Voir renvoi(s) à la fin 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


Exclusive use 


Total Shared 


use(i) 


Usage exclusif _ 
One Two or more 
_ _ Usage 
Une seule Deux ou plus partagé(1} 
7,055 5,705 5,655 5,095 565 50 
5,585 4,425 4,415 3,925 490 15 
1,475 1,280 1,245 1,175 70 35 
15,265 11,870 11,760 10,870 895 100 
12,360 9,300 9,265 8,540 725 35 
2,905 2,570 2,495 2,325 170 70 
5,460 3,845 3,830 3,630 205 15 
4,775 3,340 3,340 3,165 170 5 
690 500 490 465 25 10 
8,900 7,595 7,540 6,705 830 55 
7,080 6,020 6,005 5,255 750 15 
1,820 1,570 1,530 1,450 80 40 
7,595 7,075 7,035 6,225 810 40 
5,425 4,980 4,970 4,255 710 10 
2,175 2,100 2,070 1,965 100 25 
11,690 8,735 8,690 8,070 615 45 
9,125 6,465 6,445 5,955 490 20 
2,565 2,270 2,245 2,120 125 25 
3,495 2,470 2,460 2,350 110 15 
2,940 2,100 2,095 2,000 95 5 
550 375 365 355 10 10 
9,240 8,230 8,185 7,495 680 45 
6,965 6,100 6,085 5,485 600 10 
2,270 2,130 2,100 2,010 85 35 
24,850 24,060 23,595 21,765 1,830 465 
11,405 10,905 10,855 9,410 1,445 50 
13,445 13,150 12,740 12,355 385 415 
5,035 4,445 4,440 4,280 160 5 
2,385) ~ 1,885 1,880 1,760 125 - 
2,655 2,560 2,555 2,520 35 - 
4,850 4,235 4,215 3,760 455 20 
3,770 3,275 3,270 2,860 410 5 
1,085 960 945 910 45 10 
25,800 24,080 23,850 21,640 2,205 230 
16,990 15,540 15,480 13,595 1,885 60 
8,805 8,530 8,365 8,045 320 165 
17,815 16,270 16,080 14,220 1,860 185 
12,070 10,815 10,770 9,135 1,635 45 
5,740 5,460 5,315 5,085 225 140 
1,604,785 1,580,490 1,565, 890 1,378,955 186,935 14,600 
761,340 744,370 742,770 587 ,360 155,405 1,600 
843,450 836,125 823,125 791,590 31,530 13,000 
24,820 23,420 23,170 21,275 1,905 245 
14,520 13,300 + 13,275 11,765 1,520 20 
10,300 10,120 9,895 9,510 385 230 
8,605 8,315 8,295 7,385 910 20 
5,465 5,260 5,250 4,475 775 5 
3,145 3,055 3,045 2,905 135 15 
12,640 12,505 12,395 11,095 1,300 110 
7,955 7,855 7,845 6,685 1,160 10 
4,680 4,650 4,545 4,410 140 105 
5,800 5,665 5,635 4,990 645 35 
4,220 4,110 4,110 3,515 590 5 
1,575 1,555 1,530 1,470 55 30 
14,625 14,350 14,220 12,355 1,870 130 
11,300 11,070 11,050 9,375 1,675 20 
3,330 3,280 3,170 2,975 195 110 


du tableau 7, 


Without 
inside 
flush 
toilet 
Sans 
toilettes 
intérieures 
avec 
chasse 
d'eau 


TABLE 7. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 
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TABLEAU 7. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 — suite 


Census division 


Division de recensement 


Québec — Continued — suite: 


Beauharnois ,..,,,,.,..,,...,..,.. 
Owned — Possédé ... . 
Rented — Loud .,,.,.,.,44444 esse cesse 


Betlechasse .............. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ...,,..........,. see eee 


Berthier .....,.,..,..,.. 
Owned — Possédé ... 
Rented ™ Loué ........ 


Bonaventure ...... 
Owned — Possédé . o 
Rented — Loué .,...,4,,.444., uses 


BYOME + ss.seessse resserre 
Owned — Possédé .... 


Rented — Loud ,,...,,,,..444., see sauseeesennesecsee, 


Chambly .,,,.,.,,,..4.4: 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ,,,,,,., 


Champlain ...,,.......... 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ....,.., 


Charlevoix-Est ..,...............sessessssse anrsnesseres 
Owed — Possédé . 
Rented — Loué ........ 


CharlevoLx-Quest ....,,,..,,.,..44 4 eeaseossssssesceoue 
Owned — Possédé ..., 
Rented — Loué ,.,.,,,,.4,...,.4sesscesssssecossessvese 


Châteauguay ...,,.,,..., 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Chicoutimi . 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ..,,.,.. 


Compton .,..,..,....e...... 
Owned — Possédé ....... 
Rented — Loué ........ 


Deux-Montagnes .............,..... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ,.,,.,... 


Dorchester ...... 
Owned — Possédé ..,.,,,,,..,,.......e.esessssosesseusee 
Rented — Loud ......,.,.,..,.......seesesssccessesensss 


Drummond ..........,,... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ........ 


Frontenac sec ec esse cere ec eee ere ctercees beer eee r esas eetee 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ,..,,,,,..,44.eusesesessssessesssssocuse 
Gaspé-Est ....,,,..,,4.. 


Owned — Possédé 
Rented — Loué ........ 


Gaspé-Ouest ..,.,.,,..,., 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ........ 


Gatineau ...,..,....,.,., 
Owned — Possédé ...... 
Rented — Loué ........ 


Hull .........,..,., 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ...... 


See footnote(s) at end of Table 7. — Voir renvoi(s) à la fin 


10,675 


3,675 
2,480 
1,190 


2,830 
2,135 
695 


13,260 
10,190 
3,070 


35,055 
19,955 
15,100 


5,200 
3,780 
1,420 


13,380 
9,160 
4,220 


7,225 
6,060 
1,165 


16,200 
8,765 
7,435 


6,255 
4,675 
1,580 


8,320 
6,975 
1,340 


3,840 
2,765 
1,070 


13,320 
10,410 
2,910 


28,200 
14,325 
13,875 


du tableau 7. 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


Exclusive use 
Usa 
Two or more 


Une seule Deux ou plus 


7,695 7,660 6,910 750 
6,450 6,435 5,785 650 
1,245 1,225 1,125 100 
3,990 3,975 3,420 550 
2,890 2,880 2,405 475 
1,100 1,090 1,020 75 
60,795 60,575 51,075 9,500 
32,990 32,975 24,410 8,560 
27,810 27,600 26,665 935 
27,665 27,575 24,665 2,910 
17,080 17,065 14,475 2,590 
10,580 10,510 10,190 320 
3,555 3,535 3,095 440 
2,390 2,385 2,010 375 
1,165 1,150 1,085 65 
2,770 2,750 2,485 265 
2,090 2,080 1,850 230 
680 675 635 35 
13,065 13,050 10,765 2,285 
10,040 10,040 7,950 2,090 
3,025 3,010 2,810 195 
34,755 34,620 30, 280 4,345 
19,765 19,740 15,930 3,805 
14,985 14,880 14,345 535 
5,035 5,015 4,520 495 
3,645 3,640 3,220 415 
1,390 1,380 1,300 85 
13,180 13,155 11,860 1,300 
9,010 8,995 7,870 1,125 
4,170 4,160 3,980 175 
7,020 6,990 6,095 895 
5,880 5,865 5,050 815 
1,145 1,125 1,045 85 
15,975 15, 845 14,275 1,565 
8,600 8,585 7,225 1,360 
7,370 7,260 7,055 205 
6,105 6,080 5,465 615 
4,585 4,540 3,995 545 
1,560 1,540 1,475 70 
6,820 6,810 6,160 655 
5,630 5,625 5,065 560 
1,195 1,190 1,095 95 
3,635 3,625 3,225 400 
2,595 2,590 2,255 330 
1,045 1,035 965 70 
12,210 12,145 10,520 1,625 
9,565 9,545 8,095 1,445 
2,645 2,600 2,420 180 
27,885 27,660 24,730 2,930 
14,130 14,085 11,550 2,535 
13,755 13,575 13,180 395 


Shared 
use(L) 


Usage 
partagé (1) 


Without 
inside 
flush 
toilet 
Sans 
toilettes 
intérieures 
avec 
chasse 
d'eau 
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TABLE 7. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 7, Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 — suite 


Without 


With inside flush toilet inside 

- flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 

Census division ~ 

_ Total Exclusive use Shared Sans 
Division de recensement — use(1) toilettes 
exclusif _ intérieures 

Two or more Usage avec 

- chasse 

Une seule Deux ou plus partagé(1) d'eau 

Québec — Continued — suite: 

Huntingdon ...........sssssssesreses 4,230 3,750 3,740 3,290 450 15 485 
Owned — Possédé susoses eae 3,195 2,790 2,785 2,400 385 5 405 
Rented — Lou€ .,..,...ss.sssosesesessmensseeeseresesneues 1,035 960 950 890 65 5 75 

Iberville .esssusessssseresseseenesesesessessensesseneesee 4, 870 4, 800 4,775 4,245 530 25 70 
Owned — Possédé scenes . 3,255 3,200 3,195 2,740 460 5 55 
Rented — Loud ss eee ere nsec eraser nenssecncesacaee 1,620 1,600 1,580 1,510 75 20 20 

Île-de-Montréal et Île-Jésus ... see essseussssese 663,805 661,205 653,165 573,445 79,715 8,040 2,600 
Owned — Possédé ........... 195,485 195,005 194,355 132,285 62,070 655 475 
Rented — Loué ...,,...,...,., 468, 320 466,195 458, 805 441,165 17,645 7,385 2,125 

Îles-de-la-Madeleine .....eccc eee s cece e cence renee rec eneees 2,450 2,090 2,085 2,000 85 10 360 
Owned — Possédé ,,.....,..... 2,235 1,905 1,900 1,835 65 5 330 
Rented = Loud ,.....ssssssrnereeeseesserereeeseeesneses 215 185 185 165 15 5 25 

Joliette coe ccc ccccccccccc rence eeneennaeeeeees nese eee 12, 810 12,675 12,580 11,195 1,385 90 135 
Owned — Possédé . 7,375 7,290 7,275 6,085 1,190 10 85 
Rented — Loud ...,.....sssseeecsreseesmeeseneseeseessese 5,435 5,385 5,305 5,110 195 75 55 

Kamouraska .......sssssoceseesceosremsmesessssseeneseeee 5,905 5,735 5,685 4,830 855 50 165 
Owned — Possédé .. 4,475 4,340 4,325 3,550 765 15 135 
Rented — Loud ...,........s.eeersenmesnesesssssneseneesee 1,430 1,395 1,365 1,275 85 35 30 

Labelle ...ccccc nec ce cence c erences tena nen esreecenee ronan 7,250 6,935 6,905 6,370 530 30 315 
Owned — Possédé ., . 4, 840 4,605 4,595 4,155 440 5 240 
Rented — Loud 2... ccc encnccccccerer ccc erer reser sesnaeaes 2,410 2,330 2,305 2,220 90 20 80 

Lac-St-Jean-Est .. ccc ccc cee ween c eee nee ce tn eccese erences 9,255 9,195 9,160 7,960 1,195 35 65 
Owned — Possédé wens sec ee eee eerenees 5,730 5,690 5,675 4,625 1,050 15 40 
Rented — Loud ......cccc ec er eects eeserac eer eneeneeeenene 3,525 3,505 3,485 3,340 150 20 20 

Lac-St-Jean-Ouest ...... se susrsssssnsenessenessnessesss 11,530 11,360 11,290 10,335 955 65 175 
Owned — Possédé ... 7,680 7,555 7,530 6,705 825 20 130 
Rented — Loud ........essssseessosssceenesenmeessessusee 3, 850 3, 805 3,760 3,635 130 45 45 

Laprairie ....... 15,300 14,960 14,915 11,910 3,010 45 340 
Owned — Possédé 10, 585 10,375 10,355 7,500 2,855 20 210 
Rented — Loud ,.sssssnosssssenessssseeseseesessenereunes 4,715 4,590 4,565 4,410 160 25 125 

L'ASSOMPCION 2... cece cece ne tne tr ec er eererees 14,735 14, 490 14,475 12,510 1,960 15 245 
Qwned — Possédé ... ss... 10, 840 10,660 10,660 8,855 1,805 10 175 
Rented — LOUÉ .........ssssesvonesomeneneeseneseseusenee 3,900 3, 825 3,815 3,660 160 15 70 

Lévis esse reesersereoreeeneeseress - 15, 580 15,470 15,395 13,165 2,235 70 115 
Owned — Possédé . 9,560 9,485 9,480 7,530 1,945 10 75 
Rented — Loud ........s.ssseerressenensemenseeseesenssss 6,015 5,980 5,920 5,635 290 - 55 40 

L'Islet ccc cseeceneccnccccccc ccc ccceserereenseaeseceneaes 5,185 4,980 4,940 4,155 780 45 200 
Owned ~ Possédé vee 4,220 4,060 4, 040 3,325 715 15 165 
Rented — Loud 2... cece cece eee e essere cee ee nce nensenneee 965 925 895 830 70 25 40 

Lotbinière ..,...,.......ssessssessessesensessssssosseness 6,155 6,000 | 5,980 5,030 955 20 155 
Owned — Possédé ss. 5,090 4,965 4,955 4,100 855 10 125 
Rented — Loud 2c. ccccrcceer enn e scene eneaaeeeeeneseeaeace 1,065 1,035 1,025 925 100 10 30 

Magkinongé ..rccseccencecccr erence neces een senseneesseeees 5,255 4,975 4,950 4,505 450 20 280 
Owned — Possédé see see 3,520 3,305 3,295 2,915 385 5 215 
Rented — Loud .........sesseeeneeneresenessmeneneereenes 1,730 1,670 1,655 1,590 60 15 65 

Matane .......... 6,695 6,510 6,440 5,645 790 70 190 
Owned — Possédé ... 4,810 4,645 4,635 3,970 665 15 165 
Rented — Loué .. 1, 890 1, 865 1, 800 1,670 130 60 25 

Matapédia .oiseeeecececcccer ccc recccercerercrervereeserses 5,420 5,175 5,150 4,640 505 25 250 
Owned — Possédé 4,095 3,885 3, 880 3,440 440 10 210 
Rented — Loud ..cececccceccacenvcneresveees 1,325 1, 290 1,270 1,205 70 15 40 

Mégantic ...cccccccncsccrcccer eer ee ren esenaseseeaaneesanee 13,720 13, 560 13,470 11,910 1,565 90 160 
Owned — Possédé 9,400 9,265 9,240 7,835 1,405 25 130 
Rented — Lou ,,.,.,,.ssssessssssssessssesesssenneceses 4,320 4,290 4,230 4,070 155 65 30 

Missisquot ..,..,.........e.. 9,000 8,765 8,700 7,720 985 65 230 
Owned ~ Possédé 5,390 5,215 5, 205 4,355 850 10 175 
Rented — Loud ...,.......e.sessnoscsssseeseesenenssessse 3,610 3,550 3,495 3,360 130 50 60 

Montcalm 2 oe eee ee eens cece cence ec ee recat ee tree rs terteteee 5,650 5,425 5,390 4,945 450 30 230 
Owned — Possédé 4,225 4,060 4,045 3,670 375 10 165 
Rented — Lou ..........e.resosssssesesessrereenenesnue 1,425 1,360 1,345 1,275 70 15 60 


See footnote(s) at end of Table 7. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 7. 
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TABLE 7, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 7. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 — suite 


Without 
With inside flush toilet inside 
~ flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Census division - 
- Total Exclusive use Shared Sans 
Division de recensement - use(1) toilettes 
Usage exclusif _ intérieures 
Two or more Usage avec 
~ artagé(1) chasse 
Une seule Deux ou plus | P 8 d'eau 
Québec — Continued — suite: 

MOREMAQNY cc seccsncecennncneee ese esseeneereernensssecess 6,145 5,920 5,865 5,030 835 55 225 
Owned — Possédé … 4,505 4,315 4,300 3,555 745 15 185 
Rented — Loud ..... cece cence tenner venes 1, 645 1,605 1,565 1,475 95 40 40 

Montmorency n° 1 .icccccesescce cern ences nereceerencnsneees 4,640 4,570 4,550 3,895 650 25 70 
Owned — Possédé 3,155 3,105 3,095 2,515 580 10 55 
Rented — Loué .....ssees sosssssse 1,485 1,465 1,455 1,380 70 10 20 

Montmorency n° 2 (Île-d'Orléans) cee e een e cern evan eneseee 1,240 1,225 1,220 1,040 175 5 15 
Owned — Possédé .....,....... 935 925 920 770 150 5 10 
Rented — Loué .....s...s .. 305 305 300 270 30 5 - 

Napierville cores ceccccccc cee eecssnv essere ssencsacccseone 2,885 2,800 2,790 2,535 260 5 90 
Owned — Possédé .., . 2,150 2,085 2,080 1,845 235 — 65 
Rented — Loué ,...., . . 740 715 715 690 20 5 20 

Nicolet ......ssesssssssonsseeesssseseneessmeneesesenesses 7,090 6,900 6,860 6,080 775 45 195 
Owned — Possédé ...... 5,370 5,210 5,200 4,500 700 10 160 
Rented = Loud .ussssssscsssseseesses memes 1,725 1,690 1,660 1,580 75 30 35 

Papineau .ocrccsecccccceceesscessstsersseccenssaresroeeses 8,090 7,695 7,665 6,910 750 35 395 
Owned — Possédé . . … eussressres 5,830 5,530 5,520 4,890 630 10 300 
Rented — Loud ..ccscucecerccceveseessnsscscreccourassore 2,260 2,165 2,145 2,025 120 25 95 

Pontiac cece reenccc ccc ccc ceases seneseeeseresseraeeenseeeet 5,015 3,895 3,865 3,525 340 30 1,120 
Owned — Poggédé ..,........., 4,010 3,110 3,095 2,810 290 10 905 
Rented — Lou co.cc ccccnnsrccccencesenessasssscereesesee 1,000 790 770 720 45 20 210 

Portneuf .....secssese eer re ee er 12,380 12,205 12,150 11,080 1,065 55 180 
Owned — Possédé ...... eee 8,595 8,465 8,440 7,530 910 20 130 
Rented — Loud ......ssnssocscsesenssssesenesnenessneeses 3,790 3,740 3,710 3,555 155 35 50 

Québec 2... eee eee 113,150 112,520 110,925 98,125 12,805 1, 600 625 
Owned — Possédé . 45,805 45,605 45,520 34,840 10,685 80 200 
Rented — LOué ss ssssocoeseenereeseseneeseseneeemnesee 67,345 66,915 65,400 63,285 2,115 1,520 425 

Richelieu ,....... 12,000 11,820 11,770 10,440 1,330 50 185 
Owned — Possédé . 7,225 7,090 7,085 5,905 1,180 - 130 
Rented — LOUE ..ceeeeeccccenccneer een easecsseresserseses 4,780 4,730 4,685 4,535 150 45 45 

Richmond ,.,,..... ne seems ee rey 9,945 9,805 9,760 8,835 925 45 145 
Owned — Possédé , 6,045 5,950 5,940 5,155 785 10 95 
Rented — LOUÉ users sssserenenenennsesessesseesessoees 3,900 3,855 3,825 3,680 145 35 50 

Rimouski ,,,..... see 14,390 14,095 13,785 12,020 1,765 310 300 
Owned — Possédé .. tee 9,155 8,920 8,905 7,370 1,535 10 235 
Rented — Loud ,.....esssessenesensseneseeeonnsessesonee 5,235 5,170 4,875 4,650 230 300 60 

Rivière-du-Loup ,,,,......sesssssesee . 8,995 8,790 8,765 7,580 1,180 30 205 
Owned — Possédé . . 6,080 5,910 5,910 4,870 1,040 5 165 
Rented — Loud ....sssesenanesrsessereenenemensessensesee 2,920 2,885 2,850 2,715 140 30 40 

Rouville ..,.,...4essecsssenessssesseeeeesssesnesesseuessees 7,860 7,795 7,770 6,400 1,365 30 60 
Owned — Possédé ., … 5,390 5,340 5,340 4,105 1,235 5 45 
Rented — Loud .....s.suesseesesssennssreoneesesssseneses 2,470 2,455 2,430 2,295 135 25 15 

Saguenay 2. creer evcencccnnceeceasnensssenasasevcncrerens 23,435 21,555 21,375 19,155 2,220 185 1,875 
Owned — Possédé . 13, 660 12,400 12,380 10, 685 1,695 20 1,260 
Rented — Loué ... 9,775 9,155 8,995 8,470 530 165 620 

St-Hyacinthe ,.s.cccosccvvcerccsvresscansccsevecsceusscece 13,530 13,365 13,255 11,755 1,500 110 170 
Owned — Possédé . oe 6,425 6,315 6,305 4,980 1,325 10 110 
Rented — Loud .,..,...e..e 7,105 7,050 6,950 6,775 175 105 55 

St-Jean ....sssssureeosssserenneesesresessseseenesseneusse 11,895 11,770 11,720 10,525 1,195 50 125 
Owned — Possédé ..... see 6,105 6,020 6,015 4,965 1,050 5 85 
Rented — Loud ........uessossssssenesse ss 5,790 5,750 5,705 5,560 140 50 40 

SE-MAUTICe soso onecovsssseneesessseenssssssnesessesesee 28,995 28,755 28,345 25,765 2,575 410 235 
Owned — Possédé 12,895 12,755 12,735 10,540 2,195 25 135 
Rented — LOUË ........scssessnsenesnensessessnseenenese 16,105 16,000 15,610 15,230 380 390 100 

Shefford ne 16,305 16,070 15,960 14,585 1,370 110 230 
Owned — Possédé 8,875 8,715 8,700 7,510 1,185 15 160 
Rented — Loud .rscavccccscccarssccssccccnccssseneseneves 7,430 7,360 7,265 7,075 185 95 75 

Sherbrooke ...ccevcercccceccerecscessecrer ese ansesnecceser 27,850 27,655 27,465 24,850 2,620 185 195 
Owned — Possédé eee 11,815 11,715 11,705 9,500 2,210 15 95 
Rented — Loué .. ressens pssmesesesssceeeeeenseses 16,035 15,940 15,765 15,350 410 175 95 


See footnote(s) at end of Table 7. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 7. 
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TABLE 7. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 7. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 — suite 


With inside flush toilet 


- flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Census division - 

_ Total Exclusive use Shared Sans 
Division de recensement - use (1) toilettes 
Usage exclusif _ intérieures 

One Two or more Usage avec 

7” sn chasse 

Une seule Deux ou plus partagé (1) d'eau 


Québec — Concluded — fin: 


Soulanges .... es sesessesseossreucses sosssossssessesesss 3,005 2,945 2,935 2,590 15 55 
Owned — Possédé . 2,200 2,160 2,155 1,860 290 5 40 
Rented — Lou€ ,,.,,,,,..4ssssessssssesnessvessesesssesse 805 785 780 730 50 5 15 

Stanstead ..,,,,,.,,...,.......44...u... nous cssssosss 9,800 9,650 9,595 8,630 965 50 150 
Owned — Possédé . 5,765 5,655 5,650 4,815 830 10 110 
Rented — Loué .,......,,.,,..,,.. . . 4,030 3,990 3,950 3,815 130 45 40 

Témiscamingue .............,.. peewee eee .. 13,045 12,605 12,390 11,230 1,165 215 440 
Owned — Possédé .. 7,330 6,990 6,970 6,025 945 20 340 
Rented — Loué 5,710 5,615 5,425 5,205 215 195 100 

Témiscouata ...,.......... 4,995 4,770 4,735 4,150 585 40 220 
Owned — Possédé 3,735 3,550 3,530 3,035 495 | 15 185 
Rented — Loué ... 1,255 1,225 1,200 1,110 90 25 35 

Terrebonne ......4...., 444 reneecceeeenneeerncaeeteeeees 36,380 36,025 35,805 31,720 4,085 225 355 
Owned — Possédé oo... 21,090 20,865 20,845 17,315 3,530 20 230 
Rented = Loué co.cc cece ees ecte cece eer eeeanesee 15,290 15,165 14, 960 14,405 555 205 125 

Vaudreuil .....,........ . 9,530 9,430 9,415 7,665 1,750 15 100 
Owned — Possédé .. 6,750 6,670 6,665 5,120 1,545 5 80 
Rented — Loué ...... . . 2,775 2,755 2,745 2,545 200 10 20 

Verchéres ........ ace eeceeeoes 8,775 8,670 8,645 7,230 1,420 25 105 
Owned — Possédé .. . 5,860 5,785 5,775 4,495 1,285 10 80 
Rented — Loué ............. wee . . . 2,910 2,885 2,870 2,730 140 15 25 

Wolfe ... 3,820 3,730 3,715 3,445 275 20 85 
Owned — 2,930 2,855 2,850 2,620 225 5 70 
Rented — Loué ....... 890 875 865 820 40 10 15 

Yamaska .......,.... 3,715 3,540 3,510 3,160 355 30 175 

2,915 2,765 2,750 2,445 305 15 150 

800 775 760 715 50 15 25 

Ontario Lecce eee cece cece en ne eee enecee tee een ne eeene ou... 2,225,490 2,158,715 2,132,740 1,727,305 405,440 25,970 66,775 
Owned — Possédé ..,.,..,.,...,,......s cesser 1,400,345 1,349,915 1, 344, 860 1,007,535 337,320 5,055 50,425 
Rented — Loué ... . . 825,150 808, 800 787, 880 719, 765 68,120 20,915 16,350 

Algoma ....... 31,540 29,900 29,510 25,440 4,075 385 1,645 

Owned — Possédé . 22,340 21,065 21,005 17,480 _ 3,525 60 1,280 
9,200 8,830 8,505 7,955 550 325 365 

28,225 |" 27,255 26,920 23,490 3,430 335 975 

20,035 19,280 19, 200 16,305 2,895 75 755 

8,195 7,975 7,720 7,185 535 255 215 

14, 185 13,000 12,890 11, 100 1,795 110 1,185 

11,290 10,310 10,290 8,700 1,595 15 980 

Rented — Loué .....,,..,........ . . . 2,895 2,690 2,595 2,400 195 90 205 

Cochrane ........ sos. 24,545 22,990 22,640 20,190 2,450 345 1,555 
Owned — Possédé . 15,310 14,115 14,060 12,040 2,020 55 1,195 
Rented — Loué .... 9,230 8,875 8,585 8,150 430 290 355 

Dufferin ..........,...,,..,:...... ace e wren cenneas ceeeees 6,115 5,755 5,725 4,870 855 30 355 
Owned — Possédé . 4,695 4,395 4,390 3,615 775 5 300 
Rented — Loué ...,.....,...... acc e tee eeneccas eee eeraee 1,420 1,365 1,340 1,250 85 25 60 

Dundas ............ 5,040 4,145 4,105 3,610 490 40 895 
Owned — Possédé , 3,880 3,190 3,175 2,755 415 5 690 
Rented — Loué 1,160 955 935 855 75 25 205 

13,280 12,530 12,460 10, 780 1,680 75 750 
. 10, 320 9,760 9,740 8,245 1,495 25 560 
Rented — Loud .occeccccecccscccccccesenevessvesesessneee 2,965 2,775 2,725 2,540 180 50 195 

Elgin co ccceeev ccc vcecesccece 19,600 18,745 18,615 16,140 2,480 130 855 
Owned — Possédé .. 14,295 13,680 13,645 11,460 2,190 40 615 
Rented — Loud ,.....,.... suceuse somesneus 5,305 5,065 4,975 4,685 290 95 240 

Essex ,.......... 88,000 87,135 86,420 73,635 12,785 720 870 
Owned — Possédé . . 62,935 62,380 62,265 51,010 11,255 120 555 
Rented — Loué ..,.....4., esse ccc ce ence erences teesesees 25,070 24,755 24,155 22,625 1,530 600 310 


See footnote(s) at end of Table 7. — Voir renvoi(s) 4 la fin du tableau 7. 
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TABLEAU 7, Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 — suite 


Census division 


Division de recensement 


Ontario — Continued — suite: 


Frontenac wee see cere reer esr n ete e se rassnecsconeusscvessores 


Owned — Possédé 
Rented — Loué ceccccesccccssccccccensecsvveenseveneseene 


Glengarry .sseee 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Grenville .....+ 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Grey corocssoussensssssonsssnsessunses 
Owned — Possédé 
Rented — LOouË .,,..ssesonsmessnmsnenessesesvessenssrense 


Haldimand 
Owned — Possédé 
Rented — Loud es... serensesosssosenesossesescenss 


Haliburton .........ss.ssssssessssseesseseseessesssosssess 
Qmed — Possédé 
Rented — Loud ,...,.....ssssereecesesesessssemessessnees 


Halton ....s..seesssonseesssees 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ,,......sssssessrssssesvessessesssrssseose 


HOStINgS ... soso mssessressressesenrenessonmenesss 


Owned — Possédé 
Rented — Loué 


RUTON sesssscomsssssssssessmeeesens seems sennenenensseunes 


Owmed — Possédé .. 
Rented — Loué .. 


Omed — Possédé 
Rented — Loué 


Kent sosssssssssccsosesssresremssssnssnensssesessescnesese 


Owned — Possédé 


Rented — Loud ......ssssocsscoornsesensenssssnesnenees 


Lambton ......sesorssssssssenmmess erseresearesrnseseuscens 
Owned — Possédé 
Rented — Loud .,.....ssusssesssuessssosesssesssesnenses 


Lanark ca cssecc seca cescencsccene reese eens nsasaesrenscees 


Owned — Possédé . 
Rented — Loué 


Leeds woccacctncccceec cece eres ene ee eens ene eeneaeneensenes 


Owed — Possédé 
Rented — Loué 


Lennox & Addington ......sssseesesssssmssssesssesssusesess 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ......ssuusseseneesensessesesrsseneeeesse 


Manitoulin sus ce cnn e cena eens c eases senesaneeeeee 
Owned — Possédé 
Rented — Loué 


Middlesex sees ee eceeeeceseeecsseseteeueeseeteeuseeseeres 
Owned — Possédé 
Rented — Loud .esscesccccccccrcscccrvervresereserevevnee 


Muskoka(2) ceccsnccccccccvccnncarvccccccucvenccccescescees 
Owned — Possédé 


Owned — Possédé 
Rented — LOué ....sssssssscsemessvonsenesnesensonssesss 


Nipissing ...... 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ..sssssusseseeessseseseessensreeesseneneee 


See footnote(s) at end of Table 7. — Voir renvoi(s) à la fin 


With inside flush toilet 


Exclusive use 


Usage exclusif 
One 


Une seule 


4,595 4,345 4,190 3,975 
9,255 8,385 8,245 7,310 
7,070 6,370 6,295 5,465 
2,185 2,015 1,950 1,840 
2,865 2,385 2,365 2,185 
2,405 2,015 2,010 1,850 

465 370 360 340 

51,775 51,395 51,210 38,210 
36,680 36,440 36,410 25,100 
15,090 14,955 14,795 13,110 
28,450 25,095 24,800 21,840 
19,025 16,405 16,325 13,795 
9,430 8,685 8,475 8,045 
15,665 14,945 14,885 12,710 
12,160 11,565 11,550 9,605 
3,500 3,380 3,335 3,100 
13,750 10,225 10,120 9,310 
9,640 6,850 6,840 6,180 
4,110 3,375 3,280 3,135 
29,630 28,755 28,510 24,900 
21,480 20,875 20,835 17,685 
8,150 7,880 7,675 7,215 
33,070 32,060 31,875 26,805 
24,500 23,720 23,670 19,250 
8,570 8,345 8,205 7,555 
12,160 10,705 10,595 9,430 
8,610 7,455 7,420 6,405 
3,545 3,250 3,170 3,030 
14,865 13,340 13,235 11,620 
10,440 9,300 9,260 7,845 
4,420 &,040 3,975 3,770 
7,895 6,295 6,190 5,545 
6,000 4,785 4,740 4,195 
1,890 1,515 1,450 1,350 
2,940 2,045 2,030 1,890 
2,375 1,650 1,645 1,515 

570 395 385 370 

85, 300 84,080 83,205 68,325 

51,725 50,805 50,690 38,680 
33,575 33,280 32,515 29,640 
9,790 8,725 8,675 7,660 
7,710 6,865 6,850 5,955 
2,075 1,860 1,825 1,705 

100,895 99,685 98,995 82,045 
73,230 72,350 72,180 57,080 
27,665 27,330 26,820 24,965 
20,275 19,065 18,920 16,390 
13,405 12,535 12,505 10,430 
6,870 6,530 6,420 5,960 


du tableau 7. 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


Two or more 


Deux ou plus 


partagé(1) 


Sans 
toilettes 
intérieures 
avec 
chasse 
d'eau 


1,775 
1,325 
450 


850 
670 
180 


835 
640 
195 


1,475 
1,230 
245 


875 
700 
175 


480 
385 
95 


380 
240 
140 


3,360 
2,615 
745 


715 
600 
120 


3,520 
2,790 
735 


865 
605 
260 


1,015 
785 
225 


1,450 
1,155 
300 


1,520 
1,145 
375 


1,595 
1,220 
380 


895 
720 
175 


1,220 
925 
295 


1,065 
850 
220 


1,210 
875 
335 


1,205 
870 
340 
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TABLE 7. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 7. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 — suite 


Without 
With inside flush toilet inside 
_ flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Census division - 
~ Total Exclusive use Shared Sans 
Division de recensement use(1) toilettes 
Usage exclusif intérieures 
Total Two or more 7 avec 
Usage 
Total — 4(1) chasse 
Deux ou plug | Partas' ¢ d'eau 
Ontario — Continued — suite: 

Io) ob oll 9 ee 16,075 14,865 14,770 12, 790 1,980 95 1,210 
Owned — Possédé , 11,440 10, 600 10,570 8,820 1,755 30 840 
Rented — Loud .....,....0.sssssssesseunenssosseseesoese 4,640 4, 265 4,200 3,970 225 70 370 

Northumberland ......,,.......ss.ssscssomssssrmssensensess 14,090 12,805 12,665 11,090 1,575 140 1,285 
Owned — Possédé . . soosvonses 10,405 9,405 9,375 7,990 1,390 30 1,000 
Rented — Loud «u.sssesesresssssssseneneneensenessssseuss 3,690 3,400 3,290 3,105 185 110 290 

Ontario ........... 54,080 52,870 52,455 42,545 9,910 415 1,210 
Owned — Possédé . 39,235 38,380 38,305 29,605 8,695 75 860 
Rented — Lou€ ...ss.ssosesoersressensenssnsesseseneuses 14,840 14,490 14,150 12,935 1,215 340 350 

Ottawa — Carleton(4) ...... been concen EST EEE EEE EEEE TEST 137,225 136,085 134, 595 105,875 28,715 1,495 1,140 
Owned — Possédé .... eee . 68, 225 67,435 67,310 45,510 21,795 130 785 
Rented — Loud 2... cece ccs cce cee reer e nese n senses eeseees 69,005 68,650 67,290 60,360 6,925 1,365 355 

Oxford sus suce ssesesssrnees ess semenensenessss een 23,310 22,785 22,605 18,955 3,655 180 525 
Owned — Possédé . .. 16,930 16,550 16,490 13,295 3,195 60 380 
Rented — Loué ...4.s.sssssssssseessesseesersesenessseses 6,380 6,235 6,115 5,655 455 120 140 

Parry Sound ..ccccesecsecccc ener s sas sasceneee sense eneeeee 9,080 7,385 7,340 6,725 620 45 1,695 
Owned — Possédé . 7,245 5,905 5,890 5,340 555 15 1,335 
Rented — Loué ... 1, 840 1,485 1,455 1,385 65 30 360 

07-1 .5 See ee ey 69,790 69,380 69,050 47,990 21, 060 330 410 
Owned — Possédé . oe . 46,595 46,350 46,300 27,835 18,465 55 245 
Rented — Loué .,........s..ssessensensesse . 23,195 23,030 22,750 20,155 2,595 280 160 

Perth ,...ssssossccssossescersesressnesesemesensseseesses 18,550 17,940 17, 800 14,775 3,025 145 605 
Owned — Possédé . 13,850 13,350 13,315 10,590 2, 725 35 495 
Rented — Loué ...s.ssureusssseneenmeseemesesessessessses 4,700 4,595 4,485 4,185 305 105 105 

Peterborough ..scccecesccerrecarncesacsnasevceseseseseneen 25,755 24,415 24,120 21,145 2,975 295 1,340 
Owned — Possédé . . . tone 18,810 17,760 17,695 15, 060 2,635 65 1,050 
Rented = Loud ci cccsccccccccverec ens snaseessesseresesees 6,945 6,655 6,425 6,085 340 230 290 

Prescott cece c eee enna eee e ee ee erence sen enee ree eeeseneee 7,135 6, 530 6,495 5,835 660 40 605 
Owned — Possédé . . 5,115 4,645 4,625 4,055 575 20 465 
Rented = LOUG coe ceca e ccc cece center ners tees eseneseenes 2,025 1,890 1,865 1,785 80 20 135 

Prince Edward ......eeccssossnesssessssesseessensemesseuse 6,080 5,090 5,015 4,415 600 75 990 
Owned — Possédé . 4,525 3,815 3,780 3,255 525 35 710 
Rented — Loud 2. cece ccc eens eens ce nc ee cec nest ensenseens 1,555 1,275 1,235 1, 160 75 40 280 

Rainy River ciccccccccccc cee r ser nsssseseeaseverenssaessees 6,935 5,735 5,675 5, 105 575 55 1,205 
Owned — Possédé .. ss. . 5,295 4,270 4,260 3,755 510 5 1,025 
Rented — Loud ..........eessosasensessssessenenessenenes 1,640 1,460 1,415 1,345 65 50 175 

Renfrew cece eee eee cece tere eee ne een aceceearer nesses eeeces 24, 100 21,030 20, 805 18,690 2,115 225 3,070 
Owned — Possédé . 16,810 14,325 14, 265 12,435 1,830 55 2,490 
Rented ~ Loud 2... ccc cece cece rere rc cee ersesaaeesseseaes 7,285 6, 705 6, 540 6,255 280 170 585 

Russell occ c cece nar ccncec cee ee eter eae nee ease sense eerenee 3,905 3,650 3,620 3,290 330 30 255 
Owned — Possédé .. 3,135 2,925 2,920 2,615 305 10 205 
Rented — Loué 2... ccc cc cee twee err en ccna seer eeeeensorenes 770 725 700 680 25 20 45 

Simcoe .. 48,780 46,570 46,135 40,010 6,125 435 2,210 
Owned — Possédé ,.... 35,305 33,645 33,565 28,195 5,370 80 1,655 
Rented — Lou ......s.sssssesssesnecereresesesenssseuses 13,475 12,920 12,565 11,815 750 355 555 

Stormont ........s..sses oe 16, 730 15, 785 15,685 14,025 1,655 100 950 
Owned — Possédé ..... . 10,505 9,765 9,740 8,325 1,415 30 740 
Rented — Loud .....sssssssensssssssmssenesesesessosessue 6,225 6,015 5,945 5, 700 245 75 205 

Sudbury oo cece cence cs ccee cece ccereesnecons . 49,715 47,545 46,650 40,775 5,875 900 2,165 
Owned — Possédé . css. . 29,615 28,215 28,020 23,460 4,565 195 1,395 
Rented — Loud .......ssessessenenosessensensenssessseous 20,095 19,330 18,630 17,320 1,310 705 770 

Thunder Bay ..... . 40,925 38,135 37,485 32,105 5,380 645 2,795 
Owned — Possédé . . 29,570 27,390 27,310 22,615 4,695 80 2,180 
Rented — Loud 2... cccc cece cece cece crc ec ence nanan eeeeeee 11,355 10, 740 10,180 9,490 685 565 610 

Timiskaming .............. 13,065 11,900 11,685 10,605 1,080 215 1,165 
Owned — Possédé . 8,675 7,725 7,685 6,805 880 45 945 
Rented — Loud .isceucccaccccccccccrrceenceeencsncsereues 4,390 4,170 3,995 3,795 200 175 220 

Toronto(S) .ccaccccccccncccrece sevens essssanssssesenees 629,270 627,400 616,005 466,440 149, 560 11,400 1,865 
Owned — Possédé 320,765 319,825 317,635 198,720 118,915 2,195 940 
Rented — Loué .....ssnensesvssssssesssesssenesssesssesse 308,505 307, 580 298, 370 267,720 30,645 9,205 925 


See footnote(s) at end of Table 7, — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 7. 


TABLE 7. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 7. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 — suite 


Census division 


Division de recensement 


Ontario — Concluded — fin: 


Victoria ....,.,.,.,,. eet e teen ete nee teem eter e maa enseeeens 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .,.,..,,.,. 


Water100 cece cece esse ssssssesserenesssseumsemenseesmenss 
Owned — Possédé 


Rented — Lou€ ,..,,,,.....e.sesssesrsrmssesssessmsessese 


Owned — Possédé ,,.,..,............... 
Rented — Loué ......,,.,....,......sscesnus 


Wentworth .,,,44..ssccsssocsossmeens cesse ceemeeesses 
Owned — Possédé , 
Rented — Loué ..... 


York(6) ....,...,.,....,4... 
Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué 2... ccc cece ence ces ccc tr ccrneenccreessecoes 


Manitoba .,..,,,....,...... beeen eee e nec sense 


Owned — Possédé ........,......,.... essences 
Rented — Loué .. 


Division No. 1 .......,.,.,..4....sssscoss 
Owned — Possédé eee 
Rented — Loué ., 


Division No. 2 ..... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ..... 


Division No. 3 ,.......,...4,. essences enns seems 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .,.....,... 


Division No. 4 ... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ........,.,. 


Division No. 5 .,,.,,..,..,.. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .,.,.,.,,... 


Division No. 6 .....,....... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ,,..,.,..,,.. 


Division No. 7 .. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ... ee cece eee e cece ss seccsssecnesssenesese 


Division No, 8 ...... 
Owned — Possédé 
Rented — Loud .,,,..,,.......ssssssseesssressesssesenses 


Division No, 9 ..,....,.,,.. 
Owned — Possédé 
Rented ~ Loué 2... cece cece cern ecccc tec seeeerenesnenan 


Division No. 10 .. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ...... 


Division No. 11 . 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ..... cece ec eee en ee cere cectecesneeessees 


Division No. 12 ..ccccccccesccncnccvcenemsecsareseenserae 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .... 


Division No, 13 .ecscccccccvcccccccceecerercesercccessesee 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


See footnote(s) at end of Table 7. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 7. 


Total 
Total 


10,625 
8,320 
2,305 


73,630 
45,570 
28,055 


31,285 
21,885 
9,400 


119,660 
74, 800 
44,860 


44,720 
35,060 
9,660 


288,370 


190,585 
97,790 


7,265 
6,040 
1,225 


9,145 
7,545 
1,595 


5,515 
4,585 
930 


3,880 
3,210 
665 


9,150 
7,470 
1,685 


7,605 
5,360 
2,245 


9,600 
7,680 
2,120 


72,725 
4, 880 
27,845 


30,525 
21,285 
9,240 


118,870 
74,255 
44,610 


43,520 
34,330 
9,195 


250, 720 


159,460 
91,260 


5,225 
4,305 
915 


6,445 
5,275 
1,170 


3,995 
3,360 
635 


2,960 
2,475 
480 


6,350 
5,145 
1,205 


6,075 
4,170 
1,905 


13,995 
9,340 
4,660 


3,990 
3,100 
890 


2,135 
1,830 
300 


3,725 
2,915 
805 


1,780 
1,495 
280 


3,265 
2,445 
825 


2,290 
1,885 
400 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


JU 
Us exclusif 
One 
Total - 
Une seule 


9,530 
7,865 
2,065 


72,045 
44,720 
27,320 


30,235 
21,220 
9,020 


117,470 
74,010 
43,465 


43,350 
34,285 
9,065 


245,205 


159,075 
86,130 


5,195 
4,300 
890 


6,430 
5,270 
1,160 


3,990 
3,355 
630 


2,950 
2,475 
475 


6,310 
5,140 
1,170 


5,970 
4,165 
1,805 


13,725 
9,310 
4,415 


3,975 
3,095 
875 


2,130 
1,830 
295 


3,680 
2,915 
770 


1,780 
1,495 
285 


3,260 
2,440 
815 


2,270 
1,880 
390 


8,430 
6,480 
1,955 


54,895 
29,845 
25,050 


25,120 
16,710 
8,410 


98,330 
57,965 
40,370 


33,095 
24,995 
8,100 


208,255 


128,810 
79,450 


4,595 
3,745 
850 


5,510 
4,445 
1,070 


3,555 
2,965 
595 


2,630 
2,185 
445 


5,685 
4,570 
1,110 


5,225 
3,550 
1,680 


. 11,775 
7,785 
3,985 


3,575 
2,755 
825 


1,960 
1,680 
285 


3,290 
2,570 
720 


1,625 
1,360 
270 


3,100 
2,310 
785 


2,050 
1,680 
370 


Two or more 


Deux ou plus 


Without 
inside 
flush 
totlet 
Shared Sans 
use(1) toilettes 
_ intérieures 
Usage hoes 
chasse 
partagé(1) d'eau 
75 1,015 
20 835 
60 185 
680 900 
155 695 
525 210 
285 760 
65 595 
220 165 
1,400 795 
250 545 
1,150 250 
170 1,200 
45 730 
130 465 
5,510 37,655 
385 31,125 
5,125 6,530 
35 2,040 
10 1,735 
25 310 
15 2,695 
- 2,275 
15 425 
5 1,520 
- 1,220 
5 300 
5 920 
- 735 
5 180 
35 2,805 
10 2,330 
30 475 
105 1,530 
5 1,190 
100 335 
275 1,385 
30 1,130 
245 250 
20 1,255 
- 1,070 
15 180 
5 1,000 
- 815 
- 180 
40 1,710 
- 1,450 
35 260 
- 1,640 
- 1,395 
- 245 
10 3,640 
5 3,105 
5 535 
20 1,160 
5 980 
15 180 
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TABLE 7. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 7. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 — suite 


Without 
With inside flush toilet inside 
_ flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Census division 7 
_ Total Exclusive use Shared Sans 
Division de recensement T use(1) toilettes 
Usage exclusif _ intérieures 
Total Two or more Usa avec 
~ artagé(1) chasse 
Une seule Deux ou plus P 8 d'eau 
Manitoba — Concluded — fin: 

Division No. 14 siccscrvccacecccccrccvarcecrererssssessons 1,715 950 860 770 
Owned — Possédé ..... . . aes 1,380 730 725 665 60 5 650 
Rented — Loud ....,...se.ssesssercceoneressenesereeess 335 215 205 195 15 15 115 

Division No. 15 ..,........,,............ 3,875 2,170 2,145 1,950 195 25 1,705 
Qwned — Possédé . 3,175 1,745 1,745 1,570 175 - 1,430 
Rented — Loué ......e..seserersss 700 425 400 380 20 25 280 

Division No. 16 .....,........,..... 15,800 11,715 11,400 10,005 1,400 315 4,080 
Owned — Possédé . . 9,015 5,610 5,580 4,670 910 30 3,410 
Rented — Loué .,.......sssssserse 6,780 6,105 5,825 5,335 485 285 675 

Division No. 17 ...,... 6,260 4,565 4,480 3,960 520 85 1,690 
Owned — Possédé . 4,895 3,430 3,420 2,990 435 5 1,470 
Rented — Lou€ ..........,....... EPRPEEEE TES EEE TETE TETE 1,365 1,145 1,060 975 85 85 225 

Division No. 18 .....,.,,..,........s.ossesssssense . 3,560 930 925 885 40 - 2,630 
Qwned — Possédé . . 3,125 805 805 770 35 - 2,320 
Rented — Loué .........e...ssssserecsereoseneneseeesense 430 120 120 115 5 - 310 

Division No. 19 ...,,...,,4...,......ssssssesseesssseusees 5,175 2,890 2,885 2,585 300 10 2,285 
Owned — Possédé 3,440 1,745 1,745 1,660 85 - 1,690 
Rented — Loué ................... 1,735 1,145 1,135 925 215 5 590 

Division No. 20 .........uessssessessssessereenenesuseese 166,480 165,275 160, 780 133,435 27,345 4,490 1,210 
Owned — Possédé 98,375 97,645 97,370 74,890 22,485 270 730 
Rented — Loué ...,,,.......sss..oserereneeeoreneseeceues 68,110 67,630 63,410 58,550 4,865 4,220 475 

Saskatchewan ......,....... ee ees be econ eecanenee 267,565 211,895 207,405 176,880 30,525 4,490 55.670 
Owned — Possédé .... 194,535 146,970 146,630 120,820 25,805 340 47,565 
Rented — Loué ...,......,.: 73,035 64,925 60,775 56,060 4,720 4,150 8,105 

Division No. L .............. 10,295 8,125 8,070 7,005 1,065 55 2,170 
Owned — Possédé a . 8,145 6,360 6,350 5,425 930 10 1,780 
Rented — Loué .....s osseuses eseeneesmesenenenessenss 2,155 1,765 1,720 1,580 135 45 385 

Division No. 2 .... 8,520 6,560 6,470 5,565 900 90 1,960 
Owned — Possédé 6,570 4,945 4,935 4,145 790 10 1,620 
Rented — Loué .......... 1,955 1,610 1,530 1,425 105 80 340 

Division No. 3 ...... 6,675 5,055 5,040 4,350 690 15 1,620 
Owned — Possédé 5,500 4,105 4,100 3,475 625 10 1,395 
Rented — LOué .....4.essersesesrrsssnerenemeenessenesse 1,170 950 940 870 65 10 220 

Division No. 4 ..... a 4,640 3,605 3,540 3,150 395 65 1,035 
Owned — Possédé ... 3,720 2,865 2,865 2,520 345 10 855 
Rented — Loud ........e.ssesereerssesssrseseeemeseneeuse 915 740 685 630 50 60 180 

Division No. 5 .. ee 13,120 9,070- 8,980 7,955 1,025 90 4,045 
Owned — Possédé ee 10,885 7,295 7,285 6,405 880 10 3,585 
Rented — Loud .,.....,..s..sesesssesneresnsesesesseessene 2,235 1,775 1,695 1,545 150 80 455 

Division No. 6.. oe 52,450 49,240 47,725 40,240 7,480 1,515 3,210 
Owned — Possédé … 33,775 31,165 31,100 24,845 6,255 65 2,605 
Rented — Loué ....,................. sessssossocsenenenes 18,675 18,070 16,625 15,395 1,230 1,445 605 

Division No. 7 .. 16,085 14,110 13,750 11,905 1,840 360 1,975 
Owned — Possédé 11,115 9,500 9,485 8,015 1,460 20 1,615 
Rented — Loué ......,....:,. 4,970 4,610 4,270 3,890 380 340 360 

Division No. 8 ...... 11,595 9,800 9,655 8,065 1,590 150 1,795 
Owned — Possédé ... 8,350 6,925 6,905 5,525 1,380 20 1,425 
Rented — Loué ......ssesseonemesssesesserenresesseseses 3,245 2,880 2,750 2,540 210 130 370 

Division No. 9 .......,...4......sesssssesseeseessseseese 14,270 8,970 8,860 7,860 1,005 110 5,295 
Owned — Possédé aoe . 11,335 6,620 6,605 5,765 840 10 4,715 
Rented — Lou ..,...sss.essssessessnerseeseerseneenseses 2,930 2,355 2,255 2,095 160 95 580 

Division No. 10 ..ccesecccccececcessesssecrsceens 8,305 4,775 4,760 4,285 465 25 3,525 
Owned — Possédé 7,170 4,005 4,000 3,585 415 5 3,170 
Rented — Loué .. 1,130 780 760 700 60 15 355 

Division No. Llisscccnerccvecscccsarcececencasveceesersaee 46,345 44,380 43,035 34,795 8,240 1,345 1,965 
Owned — Possédé 29,015 27,480 27,400 20,490 6,910 . 80 1,540 
Rented — Loué .. doce eee cette E ET EEE EEE TETE EEE TETE 17,325: 16,900 15,635 14,300 1,330 1,265 430 


See footnote(s) at end of Table 7. — Voir renvoi(s) & la fin du tableau 7. 


TABLE 7. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 


TABLEAU 7. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 — suite 


Census division 


Division de recensement 


Saskatchewan — Concluded — fin: 


Division No, 12 .,,...,,....4..,,4sssesssseseuesss 
Owned — Possédé .......,..,,,4..4.4., sacs 
Rented — Loué ...... 


Division No. 13 ..,....... 
Owned — Possédé ........... 
Rented — Loué ,............ 


Division No. 14 ..... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Division No. 15 . 
. Owned — Possédé 
Rented — Loué . 


Division No, 16 ... 
Owned — Possédé vee 
Rented — Loué ..,.,,.,,........ 


Division No. 17 .. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ... 


Division No. 18 .... 
Owned — Possédé , 
Rented — Loué ........ ssssoscess 


Alberta ,,..,..,... Se er tence eee naee 


Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué ......... 


Division No. 1 ...,...,........ 
Owned — Possédé ...,.,,,..,.. 
Rented — Loué ......,.,...,..... sosossorsseresesenenese 


Division No. 2 .... 
Owned — Possédé ..,...,,,,,,,., 
Rented — Loué ,...,.,,,....,.,.. 


Division No. 3 ........ 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .,,,,,,.., 


Division No. 4 ......... 
Owned — Possédé ..... . 
Rented — Loué .,............. Peace maemo neon teen eanene 


Division No. 5 ,.,,....,.... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ., 


Division No. 6 .. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .,...,,,...,.,..... essssesnsenss 


Division No. 7 .. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Division No. 8 ....,,,,,,.,.....,,..,... see 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué . 


Division No. 9 ...... 
Owned — Possédé , 
Rented — Loué .... 


Division No, 10 .... 
Owned — Possédé . 


Rented — Loué .,.,.....,..44.4s sas ssssensseemesssses 
Division No. 11 ........ . tee 
Owned — Possédé . 


Rented — Loué ,,..,,...,...... Peer e eae enn ee ee enenene 


See footnote(s) at end of Table 7. — Voir renvoi(s) à la fin 


7,105 
5,800 
1,305 


8,175 
6,455 
1,720 


14,405 
11,605 
2,800 


22,080 
16,775 
5,305 


11,340 
8,895 
2,445 


7,685 
6,145 
1,540 


4,490 
3,280 
1,205 


464,615 


296,710 
167,905 


11,685 
8,655 
3,025 


133,465 
78,210 
55,260 


10, 660 
8,305 
2,355 


23,640 
16,765 
6,680 


5,805 
3,815 
1,995 


19,120 
15,310 
3,810 


160,385 
92,320 
68,065 


du tableau 7, 


4,875 
3,925 
945 


6,410 
5,000 
1,405 


8,270 
6,290 
1,980 


15,300 
10,870 
4,425 


6,975 
5,070 
1,905 


4,520 
3,540 
980 


1,840 
1,000 
850 


421,955 


262,020 
159,935 


11,095 
8,165 
2,930 


22,510 
15,855 
6,655 


6,615 
4,930 
1,685 


2,975 
2,265 
710 


8,105 
5,850 
2,260 


131,740 
77,080 
54,665 


9,030 
6,985 
2,040 


20,445 
14,330 
6,115 


5,080 
3,285 
1,795 


14,135 
11,000 
3,135 


155,035 
88,270 
66,765 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


Exclusive use 


Usage exclusif 


Two or more 

Deux ou plus 
4,845 4,180 665 
3,925 3,330 595 
920 850 70 
6,355 5,310 1,050 
4,995 4,065 925 
1,360 1,240 120 
8,180 7,440 740 
6,275 5,630 650 
1,900 1,810 90 
14,965 12,990 1,975 
10,835 9,175 1,660 
4,125 3,815 320 
6,865 6,060 805 
5,055 4,385 670 
1,810 1,675 135 
4,480 4,015 470 
3,525 3,110 415 
955 905 50 
1,830 1,700 125 
990 920 70 
840 780 60 
413,190 330,765 82,425 
261,470 194,165 67,305 
151,720 136,605 15,120 
10,970 8,950 2,025 
8,145 6,405 1,740 
2,830 2,545 285 
22,080 18,525 3,560 
15,825 12,775 3,050 
6,255 5,750 510 
6,515 5,800 715 
4,915 4,300 615 
1,600 1,500 105 
2,965 2,595 370 
2,260 1,940 320 
700 655 50 
7,990 6,850 1,145 
5,835 4,860 975 
2,155 1,985 170 
128,555 99,060 29,490 
76,905 53,210 23,690 
51,650 45,850 5,800 
8,980 7,760 1,220 
6,980 5,925 1,060 
2,000 1,840 160 
20,190 17,290 2,905 
14,305 11,870 2,435 
5,885 5,420 470 
5,030 4,490 540 
3,275 2,850 425 
1,760 1,640 115 
13,980 11,960 2,020 
10,975 9,210 1,765 
3,010 2,750 255 
151,085 116, 760 34, 320 
88,080 59,980 28,095 
63,000 56,775 6,225 


Shared 
use(1) 


Usage 


partagé(1) 


Without 

inside 
flush 

toilet 
Sans 

toilettes 
intérieures 

avec 


chasse 
tog 


TABLE 7. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Divisions, 1971 — Continued 
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TABLEAU 7. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 — suite 


Census division 


Division de recensement 


Alberta — Concluded — fin: 


Division No. 12 ,,..,............eesssssnonosrossosoeessss 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ,..............esesorvssrsseseseessssresse 


Division No. 13 ..,.....,,.,......,.......sssssorssessesss 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ,,...,,..,....e..ssssssssneseecesvesss 


Division No. 14 ,....,,,,,.,.,.4......sssssseessesesresses 
Owned — Possédé ...... 
Rented — LOué ..,....,,...ssssssssssosesssesseesressenee 


Division No. 15 ....,.,...........essssesesssosssersenees 
Owned — Possédé epoasssersmerens ses oser 
Rented — Loud ,,.,..,........sssessecceseeseeessvessocse 


British Columbia(7) — Colombie-Britannique(7) .............. 


Owned — Possédé ..,,..,.,............sesssssssrsn.ense 
Rented — Loué ...,,,..........ss.esssssessssssesenenseees 


Alberni — Clayoquot .......,.,,. ess secoscsesesossnes 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .. 


Bulkley — Nechako ...,,.,,,,..,.,,..,,..,.0.. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .................s.sseossrees 


Capital .,,... ses usssoresesnssesnoseesenesseseseseess 


Owned — Possédé 
Rented — Loué ........ 


Cariboo .....,..,... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ....,,,.........e.seccssssssresssssesseees 


Central Fraser Valley ....,...,..........e..eseeussnseres 
Owned — Possédé ..,..,,,.......sseesssesesssseeseees 
Rented — Loué .....,...,,..,.....ssseeseessenseesresss 


Central Kootenay ...4....,....se.esessereesseessssereeess 
Owned — Possédé ... ee ee eas 
Rented —-Loué 2... cee cece cere wre reece cece stereesttceseee 


Central Okanagan .......,..,. . . . 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loud .,.....,,..,........eseesessssesseseecesss 


Columbia — Shuswap ....,,.... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ,..,,..,..,.. 


Comox — Strathcona ..,.,,,...,.,,,.4.....esesessesescosese 
Owned — Possédé coe sccececeecencerercerecccecerecreresee 
Rented — Loud .,...,,.,,.....s.eeresssseseesssesecesee 


Cowichan Valley ........ 
Owned — Possédé . 
Rented — LOud ,,.,.,.......es.sesseessssseesseessesseess 


Dewdney — Alouette ....... 
Owned — Possédé . 
Rented — Lou .,.,,......e..sseusseesresenensensesseeesre 


East Kootenay .,.......e.sssssocsessoreus 
Owned ~ Possédé , 
Rented — Loué .,.,,..,...4. 


Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ..,.,....................essconensecseces 


Fraser — Fort George . 
Owned — Possédé ,.., 
Rented — LOUE 2... cece cece ere cece net e reer teens eerreees 


Total 


12,875 
8,810 
4,065 


12,265 
10,140 
2,125 


5,875 
4,185 
1,685 


23,615 
17,385 
6,230 


667,545 


422,780 
244,765 


8,665 
6,115 
2,550 


6,695 
4,740 
1,955 


69,560 
43,020 
26,540 


10,835 
6,960 
3,475 


16,610 
12,565 
4,050 


13,590 
10,230 
3,355 


15,280 
10,820 
4,465 


8,580 
6,195 
2,380 


13,380 
9,160 
4,220 


11,295 
8,500 
2,795 


11,965 
8,995 
2,970 


11,320 
8,290 
3,030 


12,975 
9,100 
3,875 


16,670 
10,505 
6,170 


See footnote(s) at end of Table 7. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 7. 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


Exclusive use 


Usage exclusif 


Total One 
Total - 
Une seule 


8,165 
4,785 
3,375 


7,350 
5,875 
1,480 


4,210 
2,890 
1,325 


15,470 
10,465 
5,005 


648,955 


410,240 
238,720 


8,520 
6,020 
2,500 


5,145 
3,615 
1,530 


69,040 
42,725 
26,315 


8,250 
5,460 
2,790 


16,090 
12,215 
3,875 


12,730 
9,640 
3,085 


14,910 
10,640 
4,275 


8,060 
5,855 
2,205 


13,000 
8,895 
4,105 


10,915 
8,220 
2,700 


11,600 
8,760 
2,840 


10,690 
7,920 
2,770 


12,745 
8,945 
3,800 


14,830 
9,380 
5,455 


8,100 
4,775 
3,330 


7,295 
5,860 
1,440 


4,165 
2,880 
1,285 


15,275 
10,450 
4,825 


639,080 


409,625 
229,455 


8,425 
6,005 
2,415 


5,120 
3,615 
1,505 


67,680 
42,665 
25,010 


8,205 
5,455 
2,750 


16,055 
12,210 
3,845 


12,580 
9,635 
2,950 


14,815 
10,625 
4,185 


8,010 
5,855 
2,150 


12,975 
8,890 
4,095 


10,880 
8,210 
2,670 


11,565 
8,760 
2,810 


10,590 
7,910 
2,680 


12,675 
8,940 
3,730 


14,735 
9,375 
5,360 


6,965 
4,055 
2,910 


5,185 
1,355 


3,660 
2,465 
1,190 


13,575 
9,125 
4,450 


519,540 


308,685 
210,860 


7,055 
4,850 
2,205 


4,660 
3,290 
1,365 


55,410 
32,235 
23,170 


7,405 
4,845 
2,565 


13,465 
9,895 
3,570 


11,165 
8,385 
2,780 


11,930 
8,095 
3,835 


7,110 
5,125 
1,985 


6,540 


Two or more 


Deux ou plus 


1,140 
720 
420 


760 
670 
90 


510 
415 
95 


1,705 
1,325 
380 


119,540 


100,935 
18,600 


1,375 
1,155 
210 


465 
325 
140 


12,270 
10,425 
1,840 


800 
610 
190 


2,590 
2,315 
280 


1,415 
1,245 
170 


2,880 
2,530 
355 


890 
730 
165 


1,715 
1,470 
250 


1,470 
1,320 
155 


1,670 
1,505 
165 


1,095 
955 
145 


1,540 
1,390 
160 


2,670 
1,880 
785 


Shared 
use(i) 


Usage 
partagé (1) 


Withou 
inside 
flush 
toilet 
Sans 
toilettes 
intérieures 
avec 
chasse 
d'eau 


TABLE 7, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Divisions, 1971 — Concluded 


TABLEAU 7. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, divisions de recensement, 1971 - fin 


With inside flush toilet 


- flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 

Census division - 

- Exclusive use Sans 

Division de recensement - snes toilettes 
Usage exclusif _ intérieures 
One Two or more u avec 
- - teré(1) chasse 
Une seule Deux ou plus | Parts d'eau 
British Columbia — Concluded — Colombie-Britannique — fin: 

Greater Vancouver . 329,790 328,780 322,055 249,195 72,860 6,720 1,015 
Owned — Possédé . 191,275 190,680 190,310 128,850 61,460 375 590 
Rented — Lou€ sonores srenssenseeneneseseseessenee 138,520 138,095 131,745 120,350 11,395 6,350 425 

Kitimat — Stikine .... cece cece cence eee erste cececereraseee 8,980 8,175 8,130 6,990 1,140 45 805 
Owned — Possédé . ceca eeetnee ee 5,695 5,085 5,075 4,305 775 5 615 
Rented — Loué 4... ssseseerenererseeseseseseeeneensese 3,285 3,095 3,055 2,690 365 40 190 

Kootenay Boundary ... 9,575 9,285 9,185 7,950 1,240 100 290 
Owned — Possédé 7,190 7,005 7,000 5,865 1,130 5 185 
Rented — LOUG ,....ss.esseesesevessesesecnseseseeceness 2,385 2,280 2,185 2,080 105 95 105 

Mount Waddington . 2,615 2,520 2,520 2,245 270 - 100 
Owned — Possédé 1,350 1,290 1,290 1,090 205 - 60 
Rented — LOu€ ..cccccccccccceccccsessesereesscssseceense 1, 260 1,220 1,225 1,160 65 - 35 

Nanaimo ...,.s..esesues . 15,260 14,945 14,820 12,550 2,265 130 315 
Owned — Possédé . 11,375 11,150 11,135 9,065 2,070 15 225 
Rented = LouË ,,,...sssessrecsseseneeresessesssceseensee 3,885 |_ 3,795 3,685 3,485 195 115 90 

North Okanagan .,....seessseeesessossencesenessees . 10,180 9,690 9,560 8,205 1,355 130 490 
Owned — Possédé . 7,490 7,175 7,170 6,015 1,155 5 315 
Rented — Loué ....ss..sessessesesenessscsseesensseesese 2,690 2,510 2,390 2,185 205 120 180 

Ocean Falls ..cccceccccccscrccnsncnsvceerr resem neaseececens 1,085 930 930 870 60 _ 160 
Owned — Possédé eae 560 435 430 400 35 - 125 
Rented — Loud ...ss.msssseeressensssesesessesnesessensss 530 495 495 470 25 - 30 

Okanagan — Similkameen .,,,,..........ssssessseseseesssee 13,515 13,245 13,160 11,405 1,755 80 270 
Owned — Possédé ...,,... 10,070 9,920 9,910 8,355 1,550 15 150 
Rented — Loué .. 3,445 3,330 3,255 3,050 200 70 115 

Peace River — Liard 11,050 8,520 8,470 7,560 915 50 2,530 
Owned — Possédé .. 7,630 5,590 5,585 4,840 745 5 2,040 
Rented = Loué .. 3,415 2,930 2,885 . 2,725 165 40 490 

Powell RÎVEr csceeeeccscnecccceere ese eseeenrasesecactcesse 5,380 5,275 5,255 4,465 790 15 105 
Owned — Possédé 3,920 3,850 3,855 3,120 735 5 60 
Rented — Loué .. 1,465 1,420 1,405 1,345 60 15 45 

SKCENA À vos scaccccvcce cece nenceeeneeesseseneeseesseessees 5,840 5,595 5,470 4,885 585 120 240 
Owned — Possédé ... . 3,115 2,950 2,945 2,575 365 10 170 
Rented — Loué .....s.ssessesrrsneneesenenseesensesveseee 2,720 2,645 2,535 2,310 220 110 70 

Squamish — Lillooet .,,......ssesesesssseossesesseeeseeee 3,465 3,125 3,115 2,690 430 10 340 
Owned — Possédé .. 2,000 1,760 1,760 1,430 325 - 240 
Rented — Loud ....sonsseseereseenenmeneseneenesnoeneeses 1,465 1,365 1,360 1,255 100 5 95 

Stikine cc. cc enc cern cece eee sc cecenenauanccscencr se easasess 340 235 235 225 15 ~ 100 
Owned — Possédé tee 225 145 150 140 10 ~ 80 
Rented = Lou ....ccerecccc ccc snssnsceereseaeaseecenrres 115 90 90 85 ~ 5 25 

Sunshine Coast . 3,335 3,150 3,140 2,820 320 10 185 
Owned — Posséd 2,395 2,280 2,275 ° 2,000 285 - 115 
Rented — Loud ..scsccscccccrcccccneecersnsassesconcacses 940 875 860 825 35 10 65 

Thompson — Nicola ..ccccccccncccenceceenasesesccccnvorasee 1,160 
Owned — Pogsédé ...,.......... 665 
Rented — LOu€ ........esssssessveseosess soso 495 

Yukon and Northwest Territories — Yukon et Territoires du 

Nord-Ouest cccccccccc cence ccseecececce ere sesssesneeeeeees 4,615 
Owned — PO8sédé .occersccerevcccccccrercsssssnsaseesecae 1,755 
Rented — Loué .,......ssosoucsssesve 2,860 


(1) Refers to the sharing of common facilities by two or more households. — Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus. (2) District 
Municipality, comprising the former Territorial District of Muskoka as well as part of Unorganized in the Territorial District of Nipissing, — Municipalité de 
district, comprenant l'ancien district territorial de Muskoka ainsi qu'une partie de Non municipalisé dans le district territorial de Nipissing. (3) Regional 
Municipality, comprising the former counties of Lincoln and Welland. — Municipalité régionale, comprenant les anciens comtés de Lincoln et Welland. 

(4) Regional Municipality, comprising the former county of Carleton as well as Cumberland Township in Russell County, — Municipalité régionale, comprenant 
l'ancien comté de Carleton ainsi que le township de Cumberland dans le comté de Russell. (5) Metropolitan Municipality, comprising that part of the former York 
County previously known as "Toronto Metropolitan Corporation". — Municipalité métropolitaine, comprenant cette partie de l'ancien comté de York anciennement 
connue sous le nom de corporation du Toronto métropolitain. (6) Regional Municipality, comprising that part of the former York County outside the old "Toronto 
Metropolitan Corporation", — Municipalité régionale, comprenant cette partie de l'ancien comté de York à l'extérieur de l'ancienne corporation du Toronto mé- 
tropolitain, (7) Regional Districts, created by the province and replacing the former census divisions. — Districts régionaux, créés par la province et rem- 
plaçant les anciennes divisions de recensement. 


TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 


TABLEAU 8, Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 


Locality 


Localité 


Without 
inside 
flush 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 

Total Exclusive use Shared Sans 
- use(L) toilettes 
Usage exclusif an intérieures 

One Two or more Usage oe, 

Une seule Deux ou plus partagé(1) d'eau 


City or town 
Cité ou ville 


Ajax, €. — Vey Ont. ss csossenesesas essences mescsesesuse 
Omed — Possédé 
Rented — LOu€ ,,,....nssssmssesenesnsensneserensesnesssnes 


Alma, Co, Qué. cocccncccovncsencncarecrerenensseeseoesessenee 
Owned — Possédé 
Rented — Lou€ caccecccccceccecscerccsnsesssenaseseeseseeee 


Anjou, t. — Voy QUEL ceccrecccrerrereceecenseesenensserseees 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ........s.sesossssssssssosssessesseseeness ee 


Arvida, c., Qué. .... vousseuesssseuese 
Qwned — Possédé ... 


Aurora, t. — v., Ont. 
Quned — Possédé . eee 
Rented — LOuÉ scssecsscscsncccnnecversccensessecneesssescs 


Baie-Comeau, t. — v., Qué. .. 
Owned — Possédé . 
Rented — Lou ...s..s.ssessessssecs sms 


Barrie, c., Ont. .,.,... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ....,.....4 


Bathurst, c., N.B. — N.-B. 
Qwned — Possédé ... 
Rented — Loud ......sessrensssnessenenensenesnessenresse 


Beaconsfield, Cu, Qué. saccccccrnccnccnccsusscesucsssees 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loud secceescccervcccaccvcsccerancsssennsacccsves 


Beauport, Coy QUE. cececcccrccerccenessceseeecseeesassaseees 
Qwned — Possédé 
Rented — Loud cescccccecnccesacccnscnccccceseeavanevnssoes 


Belleville, coy Ont. scccercocsrccecnsceansecncusansssesusene 
Qwned — Possédé . 
Rented — Loud ....s.eesessessesrensenenenssmenenenenseesee 


Beloeil, t. — Vey Qué. cocccnccccnaccescnanccnnceesesacanene 
Owned — Possédé ..... 
Rented — Loud ciscccccesscesacscscssecvecee 


Boucherville, t. — ve, Qué. ceeccccnccccrccncccccccctccenees 
Owned — Possédé . 
Rented — Lou€ ......seccssssssecssssevsoeeosssesessecsess 


Brampton, t. — Ve, Ont, secsccccsccacsccccacscvecesaccessene 
Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué .. 


Owned — Possédé 
Rented — Loud ..,.ssss.comessnonensssssesenessseseseese 


Brantford, ©c., Ont. .occcccc cece cece ccs sensccenesrecsscvases 
Qwned — Possédé . 
Rented — Loud ..........ssssssssessesensensssenenenesssese 


Brockville, c., Ont. sesccscsccncenee 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


See footnote(s) at end of Table 8. — Voir renvoi(s) à la fin 


2,630 2,615 2,590 2,455 135 


du tableau 8. 


TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Without 


With inside flush toilet inside 

- flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 

Locality - 

~ Total Exc usive use Shared Sans 
Localité use(1) toilettes 
Total Us exclu _ intérieures 

One Two or more avec 

Total - - Usage chasse 

| Une seule Deux ou plus partagé(1) d'eau 


City or town = Continued 
Cité ou ville — suite 


Brossard, t. — v., QUE, cesse. veeceneseseeseauaaenes 6,020 6,010 15 
Owned — Possédé .... 4,515 4,505 4,505 2,830 1,675 - 10 
Rented — Loué ...... 1,515 1,510 1,505 1,440 60 5 5 

Burlington, t, = v., Ont. .......... a 23,800 23,725 23,660 17,270 6,390 65 80 
Owned — Possédé ....,..... . nues. 16,350 16,300 16,290 10,895 5,395 10 50 
Rented ~ LOUÉ sers. . wee 7,450 7,425 7,370 6,375 1,000 55 25 

Calgary, c., Alta. — Alb. ... vos 121,155 120,835 117,705 89,765 27,935 3,130 320 
Owned — Possédé .. . . 68,825 68,680 68,510 46, 205 22,305 165 150 
Rented — Loué ...... . 52,325 52,160 49,190 43,555 5,635 2,965 170 

Campbellton, c., N.B, 2,430 2,370 2,355 2,110 245 20 55 
Owned = Possédé . . . 1,330 1,285 1,285 1,075 205 5 40 
Rented — Loué .................... - nervous 1,100 1,080 1,070 1,030 40 15 15 

Cap-de-la-Madeleine, c., Qué. . - 7,850 7,830 7,790 7,005 780 40 30 
Owned = Possédé ..,,.,.........., . 4,220 4,205 4,195 3,485 705 5 20 
Rented — Loué ..,,...,....,. 3,635 3,625 3,595 3,520 75 35 10 

Chambly, c., Qué. ... 2,820 2,810 2,800 2,140 660 10 5 
Owned — Possédé .. 1,940 1,930 1,930 1,345 590 - 5 
Rented — Loué ...,.,................ eee cece cere enaneees 880 880 865 800 70 10 5 

Charlesbourg, c., Qué. É 8,370 8,355 8,340 7,070 1,270 15 15 
Owned — Possédé .... 5,020 5,005 5,005 3,805 1,205 5 15 
Rented = Loué ....... 3,355 3,345 3,335 3,270 65 10 5 

Charlottetown, c., P.E. 5,080 5,050 4,930 4,420 510 120 30 
Owned — Possédé .... . 2,315 2,290 2,275 1,870 405 20 15 
Rented — Loué .....,..... 2,765 2,755 2,655 2,545 105 100 10 

Châteauguay, t. — v., Qué. 3,905 3,900 3,895 3,020 880 5 - 
Owned — Possédé ...... aes 2,945 2,945 2,940 2,150 795 Loe - 
Rented — Loué ........,., 955 955 950 865 90 - - 

Chateauguay-Centre, t. — v., Qué. ................. ec neeeace 4,265 4,255 4,255 3,500 750 - 15 
Owned — Possédé . . . 3,465 3,460 3,460 2,740 715 - 5 
Rented — Loué .,.,.,.......4.. . 800 795 795 760 35 5 5 

Chatham, c., Ont. .....,......... 10,525 10,495 10,345 8,910 1,430 155 25 
Owned — Possédé .... 6,785 6,775 6,760 5,530 1,230 15 15 
Rented — Loué ....... 3,735 3,725 3,585 3,380 205 145 10 

Chicoutimi, c., Qué. 7,955 7,915 7,860 6,915 945 55 40 
Owned — Possédé .. 3,785 3,775 3,770 2,935 835 - 10 
Rented — Loué .... 4,170 4,140 4,085 3,975 110 55 30 

Chicoutimi-Nord, c., Qué. ... 2,880 2,865 2,855 2,440 420 10 15 
Owned — Possédé .. sae 1,950 1,945 1,940 1,600 340 - 10 
Rented — Loué ...... 930 920 915 840 75 5 5 

Cobourg, t. = v., Ont. .,.,..........,..,.. dene cece eeeeeene 3,395 3,385 3,340 2,880 465 45 10 
Owned — Posaédé .... oe 1,915 1,900 1,905 1,505 400 - 5 
Rented — Loué ......... ae 1,485 1,485 1,440 1,380 65 40 ~ 

Corner Brook, c., Nfld. ~ T.-N. 5,585 5,375 5,315 4,740 575 60 210 
Owned — Possédé .....,.........,.... 4,080 3,915 3,905 3,480 420 15 165 
Rented — Loué ,...,,,.......... 1,505 1,460 1,415 1,260 155 45 45 

Cornwall, Cr, Ont. ....,......,....,.............. anssnsses . 12,995 12,925 12,835 11,475 1,355 90 75 
Owned — Possédé .. 7,330 7,290 7,270 6,125 1,140 25 40 
Rented — Loué ..... . . see eens 5,665 5,635 5,560 5,350 220 70 35 

Côte-St-Luc, c., Qué. ..... 7,905 7,900 7,845 4,810 3,035 55 - 
Owned — Possédé .... . 3,160 3,155 3,150 1,185 1,965 10 - 
Rented ~ Loué ....,......... wee . . 4,750 4,740 4,695 3,625 1,070 45 - 


Sea footnote(s) at end of Table 8. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 8. 
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TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Locality 


Localité 


City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 


Cowansville, t. — v., Qué. ........,......... weet nent ene 
Owned — Possédé ., 
Rented — Loud ...,,,,......sueessssssrsssessreneneseescues 


Cranbrook, c., B.C. 
Owned — Possédé .. 
Rented — LOud .isscccccccccarccncsnccsncecsccsssseesescees 


Dartmouth, c., N.S. — N.-É. 
Owned — Possédé ....... 
Rented — Loud ..,.......4....ssecsseccsseecesensseeueses 


Dawson Creek, c., B.C, 
Owned — Possédé .. 
Rented — Lou€ ..,.,.,,...sssssssmosesoosmosesessssenessees 


Dollard-des-Ormeaux, t. — v., Qué. ..,....,.........so.ses.s 
Owned — Possédé ... eee 
Rented — LOué .... cece cece escent rset ercececuereernceceess 


Dorval, c., Qué, 
Owned — Possédé 


Rented — Loud ....ce cece ese cceene recent cenvccsceserescese 


Drummondville, c., Qué. ..,.,........sesesesseussesesssssss 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ..... 


Dundas, t. — v., Ont. ......,..... wae 
Owned — Possédé ....... 
Rented — Loué ....... 


East Kildonan, c., Man. c.sccccccecscecscccacessncansevsaee 
Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué .. 


Edmonton, c., Alta. — Alb. ..,,,.........ssssessseocsscesese 
Owned — Possédé ........ 
Rented — Loué ....... 


Edmundston, c., N.B. — N.-B, ... 
Owned — Possédé ...., 
Rented — Loud ..,.,...,.........eesseescecessmssuemsnseses 


Fort Erie, t. — v., Ont. sos ssassssssososssenessessses 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .........4 


Fredericton, ©., N.B. — N.-B, ,........ssssessessvessosseosse 
Owned — Possédé .. oe 
Rented — Loud ......,..........sesesseressssessccsceosese 


Galt, Co, Ont. wo cccccc ec ccrccccvccvecsrecesanecressssssesee 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ....csccccscversccccccrscccucccetenccecceses 


Gaspé, c., Qué. .......,.. sue cesses ceccesestoes 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loud .,,.,,.......sssssssoreosssssosessaceseuss 


Gatineau, t. — v., Qué. ...,.,...... essor snesssesesseses 
Owned — Possédé ...... eee 
Rented ~ Loud eee cessccceceectenaanccccnscvcessecsnccces 


Georgetown, €, —V., Ont, coc cce cece cece cence er nes cesucecere 
Owned — Possédé ........ 
Rented — Loud ..,...........us cence ccrcencercescerinnecs 


See footnote(s) at end of Table 8. — Voir renvoi(s) à la fin 


Total 


3,130 
1,530 
1,600 


3,275 
2,350 
920 


17,020 
8,045 
8,980 


3,160 
2,060 
1,100 


6,370 
4,900 
1,475 


6,480 
3,260 
3,220 


8,825 
3,500 
5,325 


4,930 
3,585 
1,345 


8,665 
6,865 
1,800 


131,130 
69,360 
61,770 


3,075 
1,760 
1,320 


7,185 
5,490 
1,700 


7,295 
3,715 
3,585 


11,260 
6,500 
4,765 


3,485 
2,850 
640 


5,245 
3,385 
1,860 


4,490 
3,605 
880 


du tableau 8. 


Without 

With inside flush toilet inside 

- flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 

Exclusive use Shared Sans 
use(1) toilettes 
_ intérieures 
Usage avec 

partagé(1) chasse 
3,115 3,090 2,755 335 25 20 
1,520 1,515 1,220 295 - 10 
1,595 1,575 1,535 40 20 - 
3,225 3,180 2,735 445 50 45 
2,335 2,340 1,960 375 - 15 
895 840 775 70 45 30 
16,925 16,755 15,000 1,755 165 100 
7,990 7,970 | - 6,675 1,300 15 55 
8,935 8,785 8,330 455 150 40 
3,050 3,030 2,640 385 25 110 
2,000 1,995 1,680 315 5 60 
1,050 1,030 965 65 25 45 
6,370 6,365 2,685 3,685 - 5 
4,895 4,890 1,680 3,210 - 5 
1,475 1,470 1,000 470 - - 
6,470 6,455 4,945 1,505 15 5 
3,260 3,255 2,090 1,165 - 5 
3,210 3,200 2,860 345 15 5 
8,785 8,675 7,790 885 105 45 
3,490 3,480 2,725 755 5 15 
5,290 5,195 5,065 130 100 30 
4,920 4,905 3,845 1,060 15 10 
3,575 3,575 2,585 990 5 5 
1,340 1,330 1,265 65 15 - 
8,655 8,640 7,515 ' 1,115 15 15 
6,855 6,855 5,795 1,055 - 10 
1,795 1,785 1,720 65 10 5 
130,615 126,740 97,820 28,925 3,870 515 
69,125 68,945 45,615 23,335 180 230 
61,490 57,795 52,210 5,590 3,695 285 
3,065 3,040 2,665 375 20 10 
1,745 1,745 1,410 335 10 5 
1,315 1,295 1,255 45 15 5 
7,110 7,075 5,985 1,095 30 75 
5,430 5,410 4,450 965 20 60 
1,680 1,670 1,540 130 15 15 
7,245 7,125 5,970 1,150 125 50 
3,690 3,685 2,680 1,000 10 25 
3,555 3,440 3,290 150 115 25 
11,215 11,120 9,560 1,560 100 45 
6,475 6,455 5,115 1,340 20 20 
4,745 4,670 4,445 220 75 20 
2,975 2,970 2,650 320 5 510 
2,405 2,400 2,130 275 - 450 
570 570 515 50 5 65 
5,220 5,200 4,505 700 20 30 
3,370 3,370 2,750 620 - 15 
1,850 1,840 1,755 85 15 10 
4 485 4,465 3,455 1,010 20 5 
3,600 3,600 2,640 960 5 - 
885 865 810 50 20 - 
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TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Locality 


Localité 


, 


City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 


Giffard, C., Qué. ...,,,,. sos sosssocoeeossssoseses 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loud ,.,..,...,.,,.....esssecssesecneserenssesee 


Glace Bay, t. —v., N.S. — N.-É, .,........,................ 
Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué .......... 


Qwned — Possédé ..... 
Rented — Loud wr ccsecsere cece se eeserererecsececceeereneras 


Grande Prairie, c., Alta, ~ Alb, ........,... soso 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ..cccereccecccccccneeteeneneceereneeeeceness 


Grand'Mère, c., Qué. wees cece ces cence renee steer eseeneneeoner 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué 1... eee c cece cere ener cere retsccceeeesceesese 


Greenfield Park, Et, — Vi, Qué, wecsscscsasnrcasscccevenneace 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ,,....,.,.,..4usesssescsoosesssossueosesses 


Grimsby, t. —v., Ont. ........ ses sssosnensuessssoss 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .... 


Guelph, c., Ont. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ,...,.,....,........ssseeseseseerecresssrsss 


Halifax, c., N.S. — N.-É,. . 
Owned — Possédé .. 
Rentad — Loud ..,......,.....4. rete eter csnerecesseeesenes 


Hamilton, c., Ont. . 
Owned — Possédé 
Rented — Loud .,...,.......eeeerecesesssenseneesnseeseneee 


Hauterive, t. —v,, Qué. ,,..,,.. ass osouescosenesenenssse 
Owned — Posaédé ..... 
Rented — Loud .,......,...eessceceseoesomenenseeesseenses 


Hull, c., Qué. ..,,..,..... 4e ses esossoccsosesosssses 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .....,.,.,..., eus sr uagecerercerecveses 


Joliette, c., Qué. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ..,.,.......ssseseccesvonesnsseesomseneue 


Jonquière, c., Qué. Lice ec reece cece ence sssssonessussresess 
Owned — Possédé ...., 
Rented — Loud ....,,..,.....sseeseuresssessceencemeeesses 


Kamloops, €., B.C. = C.-B ss sous cere nce vecctaceececnas 
Owned — Possédé 
Rentad — Loud ... ccc essscere cece re cccetaeeenestseeseeenace 


Kapuskasing, t. — v., Ont. co ccc cece can ceccersvccccnsseeuns 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Kelowna, C., B.C. — C.-B, ccc ccc cere cnc c ccs ccnccrvestocesees 
Owned — Possédé ...,.,..,.................... 
Rented — Loud ... cece eee c cece etc c eer ce cee eaneseeeateunaee 


Total 


3,510 
1,195 
2,315 


5,435 
4,450 
985 


9,555 
4,290 
5,260 


3,505 
2,170 
1,335 


4,440 
2,350 
2,095 


4,190 
2,340 
1,850 


4,460 
3,395 
1,060 


17,570 
11,065 
6,505 


34,115 
15,240 
18,870 


94,590 
54,810 
39,785 


2,975 
1,755 
1,215 


17,490 
6,985 
10,545 


5,215 
1,975 
3,240 


6,325 
3,150 
3,175 


7,885 
4,245 
3,235 


3,235 
1,905 
1,330 


6,400 
4,100 
2,300 


See footnote(s) at end of Table 8. ~ Voir renvoi(s) à la fin du tableau 8. 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


Exelusive use Shared 


Usage exclusif use(1) 


Total ne Two or more v 7 
Total - - tas (1) 
Une seule Deux ou plus | P48 


3,490 3,480 3,205 280 15 
1,190 1,185 925 260 5 
2,305 2,295 2,275 15 10 
5,385 5,305 4,995 310 75 
4,410 4,400 4,140 260 10 

970 910 860 50 60 
9,495 9,410 8,625 790 80 
4,265 4,260 3,575 690 5 
5,230 5,155 5,055 100 80 
3,465 3,395 2,890 510 70 
2,145 2,145 1,745 405 5 
1,315 1,250 1,145 105 65 
4,415 4,405 3,980 425 15 
2,340 2,335 1,965 370 - 
2,080 2,070 2,015 55 10 
4,190 4,175 3,425 745 15 
2,340 2,335 1,675 660 5 
1,850 1,840 1,750 90 10 
4,415 4,390 3,665 730 20 
3,370 3,360 2,690 675 5 
1,045 1,035 975 60 15 

17,535 17,370 14,010 3,365 160 

11,045 11,020 8,110 2,910 25 
6,490 6,350 5,900 450 140 

33,895 32,830 28,445 4,385 1,065 

15,120 15,055 11,745 3,315 60 

18,775 17,775 16,700 1,075 1,005 

94,410 93,140 78,030 15,110 1,270 

54,710 54,510 42,260 12,250 200 

39,700 38,630 35,770 2,860 1,070 
2,965 2,900 2,455 450 60 
1,755 1,750 1,380 370 | - 
1,210 1,150 1,075] _ 75 60 

17,395 17,200 15,375 1,825 190 
6,905 6,870 5,325 1,545 40 

10,485 10,330 10,050 280 150 
5,195 5,130 4,540 595 65 
1,970 1,965 1,490 470 5 
3,230 3,165 3,050 115 60 
6,300 6,275 5,395 880 20 
3,140 3,140 2,350 785 5 
3,155 3,140 3,040 100 15 
7,470 7,265 6,030 1,240 200 
6,240 4,225 3,285 940 15 
3,230 3,045 2,745 295 190 
3,195 3,130 2,690 835 70 
1,875 1,860 1,490 375 15 
1,320 1,270 1,205 65 50 
6,375 6,285 5,135 1,150 95 
4,085 4,075 3,095 980 10 
2,295 2,215 2,040 170 80 


Without 
inside 
flush 
toilet 
Sans 
toilettes 
intérieures 
avec 
chasse 
d'eau 
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TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Without 
inside 


With inside flush toilet 


~ flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Locality - 
_ Exclusive use 
Total eu n Le Shared Sens 
Localité use(1) toilettes 
exclusif intérieures 


One Two or more 7 avec 
Total - - Usage chasse 
Une seule Deux ou plus | Partagé(1) d'eau 


City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 


Kénogami, c., Qué. 2,510 2,500 2,495 2,190 300 10 10 
Owned — Possédé 1,235 1,230 1,230 985 245 - - 
Rented — Lou€ .,,............. senna we . 1,275 1,270 1,260 1,210 50 10 5 

Kenora, t. — v., 3,285 3,060 2,990 2,650 340 70 225 
Owned — Possédé 2,205 2,065 2,060 1,765 290 10 140 
Rented — Loué ..... . os 1,080 995 935 880 50 60 90 

Kingston, c., Ont. 18, 500 18,455 18,195 15,555 2,640 260 45 
Owned — Possédé ........ . 7,915 7,895 7,860 5,740 2,125 30 20 
Rented — Loué .,,.,.,........eesseseeseeressecerneeseses 10,585 10,560 10,330 9,815 520 230 25 

Kitchener, c., Ont. ... 33,500 33,440 33,135 24,415 8,720 305 60 
Owned — Possédé .. 19,470 19,440 19,395 11,890 7,510 45 35 
Rented — Loué ....... 14,030 14,000 13,740 12,530 1,210 260 25 

Lachine, ¢., Qué. .,....... sus sssesresesneseesss mouse 13,670 13,625 13,525 12,240 1,295 100 45 
Owned — Possédé 4,250 4,245 4,240 3,155 1,080 5 5 
Rented — Loué . 9,420 9,385 9,295 9,085 210 85 35 

Lachute, C., Qué. ........,,...,..... dene eeeneee see eceeveeas 3,290 3,245 3,235 2,825 410 10 40 
Owned — Possédé 1,715 1,690 1,685 1,340 4 345 - 30 
Rented — Loud .eice ec cc cece cere cree creer e esse eeeeensseneee 1,570 1,560 1,550 1,485 65 10 10 

Laflèche, C., Qué. seer eeeccee reece cere eer cer rerenerenseeces 3,735 3,725 3,705 3,305 395 15 15 
Owned — Possédé .. . « 2,170 2,165 2,160 1,815 345 - 5 
Rented — Lou€ 1... ccc cee ccc ere eer c cr recrrerace . 1,570 1, 560 1,545 1,485 55 15 10 

LaSalle, c., Qué. 21,700 21,645 21,525 18,930 2,590 125 55 
Owned — Possédé . 5,940 5,930 5, 885 3,835 2,050 40 15 
Rented — Loud oo. . eee es cece cece cece reece este eerteeerseenas 15,760 15,720 15,640 15,095 545 80 35 

La Tuque, t. — v., Qué. ......,...,..... we . 3,345 _ 3,335 3,325 2,980 345 15 5 
Owned — Possédé ... . 1,730 1,720 1,725 1,430 290 - 5 
Rented — Loué .. 1,615 1,610 1,600 1,545 50 15 - 

Lauzon, c., Qué, .......... 3,255 3,240 3,230 2,820 415 10 15 
Owned — Possédé . 1,850 1,840 1,840 1,505 335 - 15 
Rented — Loué .. 1,405 1,400 1,390 1,315 75 5 5 

Laval, C., Qué, .........,............... es eeee 56,655 56,510 56,420 45,440 10,975 90 150 
Owned — Possédé ...,...,...,...... ensure dee eeneeneeeee 36,015 35,930 35,915 26,090 9,825 15 85 
Rented — Loué 22... ccc cece cece reece ene enrenreensacvecaas 20,645 20,580 20,505 19,350 1,155 70 65 

Leamington, t. — v., Ont. ............... esse 3,225 3,220 3,185 2,790 395 40 5 
Owned — Possédé ....,,....,,..,.....4. essor 2,255 2,250 2,240 1,890 355 10 - 
Rented — Loué .......... eue teen eennneeeee elec eee neers 975 970 945 300 40 25 - 

Lethbridge, c., Alta. — Alb. ..,........., tent ea ere eeernene 12,560 12,515 12,175 9,755 2,420 340 45 
Owned — Possédé ...... denen eee EEE EEE EEE EEE TETE EEE EEE 8,485 8,455 8,440 6,375 2,065 20 25 
Rented — Loué .,,......sssrsesressreessseneesmesuuesrese 4,075 4,060 3,735 3,385 355 325 20 

Lévis, Cry Qué. ,...,.,,..,.,.................0.. ete eeereee 4,315 4,290 4, 250 3,560 695 45 25 
Owned — Possédé .,,..,...,....,.... denen eee reer eereererees 2,160 2,155 2,150 1,570 580 5 10 
Rented — Loud .............es.esseeseeeceeecesceeseeesene 2,150 2,140 2,100 1,985 110 40 10 

Lincoln, t. — v., Ont. . 3,935 3,770 3,750 3,140 605 20 165 
Owned — Possédé ... . 2,950 2,870 2,860 2,305 555 5 80 
Rented — Loué ..,..... 985 900 885 840 50 10 85 

Lindsay, t. —v., Ont. .. 3,930 3, 880 3,835 3,290 540 45 50 
Qumed — Possédé , . 2,565 2,530 2,525 2,040 480 5 35 
Rented — Loué ... 1,365 1,350 1,310 1,250 60 40 10 

London, c., Ont. 69,130 68,995 68, 200 55,495 12,700 800 130 
Owned — Possédé 38,625 38,555 38,470 28,435 10,035 85 75 
Rented — Loué ... 30,505 30,445 29,730 27,065 2,665 720 55 


See footnote(s) at end of Table 8, — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 8, 
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TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8, Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Without 


With inside flush toilet inside 
- flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Locality _ 
_ Total Exclusive use Sans 
Localité - shared toilettes 
Usage exclus use( ) intérieures 
One Two or more Usa avec 
= ~ artage( 1) chasse 
Une_seule Deux ou plus | P 8 d'eau 
City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 
Longueuil, ¢., Qué. 26,580 26,470 26,330 23,555 2,775 145 105 
Owned — Possédé . . 10,920 10,875 10,865 8,430 2,435 10 45 
Rented — Loué ........ sees 15,660 15,600 15,465 15,125 335 135 60 
Loretteville, c., Qué, 2,825 2,815 2,810 2,390 425 5 10 
Owned — Possédé ..., 1,860 1,865 1,860 1,495 370 5 - 
Rented — Loud ,,,....4...000 960 955 950 895 55 5 5 
Magog, C., Qué, .,........... been cence EEE EE EE EEE EEE teens 3,680 3,665 3,650 3,350 300 15 15 
Owned — Possédé .... see . 1,700 1,695 1,695 1,440 260 - 5 
Rented — Loué ..ccceceecsccce cece tert rnesseserensentceaes 1,975 1,970 1,960 1,915 40 10 10 
Markham, t. — v., Ont. 9,555 9,470 9,445 5,505 3,935 20 | 90 
Owned — Possédé ..... 7,510 7,460 7,455 3,905 3,550 10 45 
Rented — Loué ,......,.... . . . 2,050° 2,010 1,990 1,605 385 20 35 
Matane, t, — v,., Qué. Loic cece eee e centre cern tere neces es... 2,860 2,850 2,795 2,390 “405 55 10 
Owned — Possédé . . 1,670 1,660 1,650 1,330 320 5 10 
Rented — Loué ..... 1,195 1,195 1,135 1,060 . 80 55 5 
Medicine Hat, c., Alta, — ALD. ..,,,,,,,,,,,.44....co..e . 8,300 8,275 8,160! 6,425 7 1,740 115 | 25 
Owned — Possédé . . . 6,085 6,065 6,050 4,530 1,520 15 20 
Rented — Loué .. 2,215 2,210 |: 2,110 1,890 215 95 . 5. 
Midland, t, — v., Ont. ....,.,,,,4,,.ssecessesscosseessse 3,325 3,300 3,275 | 2,715 570 20 25 
Owned — Possédé ... . 2,335 2,315 2,310 1,800 510 10 * 20 
Rented — Loué ,.......,.... sone : 995 990 | 970 915 55 10, 5 
Mississauga, t. — v., Ont. 41,635 41,490 41,360 26,900 14,465 130 145 
Owned — Possédé 27,610 27,545 27,525 15,105 12,420 20 65 
Rented — Loué .…. 14,020 13,945 13,835 11,795 2,045 110 75 
Moncton, c., N.B. — N.-B. tees 13,220 13,165 13,030 11,710 1,320 140 55 
Owned — Possédé ... . . 6,820 6,780 6,755 5,635 1,115 30 40 
Rented — Loué ......... : . 6,400 6,385 6,270 6,075 200 110 15 
Montmagny, ¢c., Qué. 2,995 2,930 2,900 2,460 440 30 65 
Owned — Possédé . 1,880 1,835 1,825 1,430 400 5 45 
Rented — Loué ...... 1,120 1,100 1,075 | 1,035 40 25 20 
Montréal, c., Qué. 394,585 392,620 385,570 361,665 23,910 7,050 1,970 
Owned — Possédé .. 75,590 75,335 74,890 58,695 16,195 450 255 
Rented — Loué . oc. cece ence tte e cette eee e een eseeeneeeneeeee 318,995. 317,285 310,685 302,965 7,715 6,600 1,715 
Montréal-Nord, C., Qué, ....,.,...,........ énssrressssreseee 23,745 23,680 23,610 20,850 2,760 65 65 
Owned — Possédé ,.. tees 7,435 7,410 7,395 4,995 2,400 20 25 
Rented — Loué ............ eee eee eee eee ee eee eee eee ee 16,305 16,265 16,215 15,855 360 50 45 
Mont-Royal, t. — v., Qué. sees 6,665 6,655 6,650 3,785 2,865 5 5 
Owned — Posaédé ....... tee 3,985 3,980 3,975 1,510 2,460 - - 
Rented — Loué .,.,...,.,,,,...... os nu... tees 2,680 2,680 2,670 2,265 405 5 5 
Moose Jaw, c., Sask. ,,....., 9,965 9,820 9,470 8,230 1,240 350 145 
Owned — Possédé ...... 6,265 6,160 6,145 5,145 995 15 110 
Rented — Loué ..,,,,..,,.., 3,700 3,660 3,330 3,085 245 330 40 
Nanaimo, c., B.C, — C.-B, 5,025 5,005 4,895 4,300 595 105 25 
Owned — Possédé ........ . . 3,250 3,240 3,230 2,730 500 10 5 
Rented — Loué ,,.,,,.,............., éurrssesssressse sus. 1,775 1,760 1,665 1,575 100 100 15 
New Glasgow, t. — v., N.S. — N.-É. ..... 3,115 3,015 2,960 2,660 300 60 90 
Owned — Possédé ... . 2,025 1,965 1,960 1,705 250 10 60 
Rented — Loué ...... 1,085 1,055 1,000 955 45 50 35 
Newmarket, t. — v., Ont. ..... . 5,060 5,045 5,015 4,010 1,005 30 15 
Owned — Possédé ........- . 3,645 3,635 3,625 2,705 925 5 10 
Rented — Loué ..,..,.,.........e.eeeeseeeseeseresseusuure 1,415 1,415 1,385 1,305 80 20 - 
New Westminster, c., B.C. . 15,450 15,395 14,790 12,615 2,170 610 50 
Owned — Possédé . . 5,825 5,805 5,785 4,205 1,575 20 20 
Rented — Loué .,.,,.,..,..,..s.esssseseceecesseeccsssenee 9,620 9,590 9,005 8,410 590 585 30 


See footnote{s) at end of Table 8, — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 8, 


TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Without 


With inside flush toilet inside 

- flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 

Locality - 

- . Total Exclusive use Shared Sans 
Localité use(1) toilettes 
clusif intérieures 

Total - 

One Two or more Usage avec 

Total - - 1 chasse 

Une_seule Deux ou plus partagé(1) d'eau 


City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 


Niagara Falls, Co, Ont, ...,,....s0sseesssussseccsssssesers 19,440 19,370 19,240 15,590 3,645 125 75 
Owned — Possédé ...... wee 14,060 14,005 13,980 10,765 3,215 25 50 
Rented — LOu€ ceccsscccccecccscccsrecssensceveseeseesesese 5,385 5,365 5,260 4,835 430 100 20 

Niagara-on-the-Lake, t. — v., Ont. cscccccsccnccnncansstcese 3,500 3,390 3,370 2,840 530 15 105 
Owned — Possédé ... . 2,855 2,775 2,770 2,270 495 10 75 
Rented — Loud .,,,........escssssssscessesanessessssereesse 645 615 605 570 35 15 30 

Noranda, C., QUE. ccccccccccrsccccncccesesecsecesecceerenecs 2,795 2,775 2,730 2,365 365 45 15 
Owned — Possédé . . 1,170 1,155 1,155 885 265 5 10 
Rented — Lous ,,,.0ssse0sreseeosmruusseoues 1,620 1,620 1,580 1,480 95 40 5 

North Battleford, c., Sask. ...,...... 3,750 3,595 3,500 2,975 525 100 150 
Owned — Possédé . see 2,335 2,225 2,220 1,790 430 5 110 
Rented — LOu€ wo ceccccccvccccccrccccrcscvccssacscveseccens 1,415 1,375 1,285 1,185 95 90 45 

North Bay, Co, Ont. seccuccccucrervcecvccsscerenccctacsesnne 13,060 12,950 12,870 10,835 2,035 80 115 
Owned — Possédé , 8,130 8,065 8,050 6,400 1,655 “15 65 
Rented — Loud ...ccccscecccnnccceveucusecuesecvccsscescuce 4,930 4,885 4,815 4,435 380 65 45 

North Vancouver, C., B.C. — C.-B. ,,,....ssussseccssessrsore 11,520 11,500 11,370 9,595 1,775 130 15 
Owned — Possédé . . 4,495 4,485 4,485 3,165 1,315 10 10 
Rented — Loud 2... cc rcceeccnccccencccccvccncceneatecceeese 7,025 7,015 6,890 6,435 460 120 10 

Oakville, t. — v., Ont. . 16,700 16,605 16,550 12,060 4,485 60 95 
Owned — Possédé ..., . 11,690 11,640 11,635 7,685 3,950 5 45 
Rented — LOU ..cseccescceccecccecceccnccseccsvsenceeesers 5,010 4,960 4,915 4,380 535 50 50 

Orillia, c., Ont. . 6,755 6,695 6,560 5,595 965 135 60 
Owned — Possédé , 4,600 4,555 4,535 3,705 830 20 45 
Rented — LOUE ......esesesrosesmosnreseseosenessssnesssese 2,155 2,145 2,020 1,885 135 120 20 

Oromocto, t. — v., N.B. — N.-B. 2,525 2,515 2,515 2,430 85 - 10 
Owned — Possédé ... cons. 300 300 300 285 55 - - 
Rented — Lou€ ....cccccencccecees . 2,220 2,215 2,215 2,185 30 - 10 

Orsainville, t. — v., Qué. .. . 2,930 2,920 2,910 2,505 405 10 10 
Owned — Possédé ........ . 2,115 2,110 2,110 1,710 395 - 5 
Rented — Loué ............ssssnesososesocsseumssssescunesss 815 810 805 790 15 5 5 

Oshawa, c., Ont. .. . 26,480 26,395 26,145 20,640 5,505 250 90 
Owned — Possédé . 17,225 17,170 17,140 12,495 4,640 30 55 
Rented — Loud ..,.......sscesssnesenssnssscesssessenecues 9,255 9,220 9,010 8,140 870 215 35 

Ottawa, c., Ont. . . 92,805 92,600 : 91,230 74,795 16,435 1,370 210 
Owned — Possédé . 38,860 38,785 38,690 26,700 11,995 95 75 
Rented — Loud .csecacccccccercccreruveccnsesssesssevensees 53,945 53,815 52,540 48,095 4,440 1,270 130 

Outremont, ©., QUE. weeeeccnccerrccnccecrerarcesssenerersese 7,755 7,715 7,665 6,060 1,605 55 40 
Owned — Possédé . seneececeecee 2,520 2,515 2,495 1,230 1,265 20 5 
Rented — LOUÉ ..esccccccccerccccccercccecctesceesseesecere 5,235 5,205 5,170 4,830 340 30 35 

Owen Sound, Co, Ont. ceccccvgevcvccvscecccesvassseneucenvece 5,855 5,805 5,710 4,965 745 95 50 
Owned — Possédé . . 3,860 3,820 3,805 3,150 660 15 35 
Rented — Loud .....eesssescooossenessessnecsesussesseeses 1,995 1,990 1,905 1,815 90 80 10 

Pembroke, Co, Ont. ....s.ssssssssenensesssossesessssesceosee 4,550 4,505 4,405 3,815 585 100 45 
Owned — Possédé . . 3,005 2,975 2,955 2,460 500 20 30 
Rented — Loué ..... . 1,545 1,530 1,450 1,360 85 80 15 

Penticton, €., B.C, — C.-B, ........sesssesesesessunseresuse 5,865 5,840 5,790 4,930 855 50 25 
Owned — Possédé .. eee . 4,195 4,180 4,175 3,430 745 5 10 
Rented — Loué .....455 ences . 1,675 1,660 1,615 1,500 110 45 10 

Peterborough, @., Ont. cccccccccccsccecucesecccussesucsuvese 17,365 17,285 17,035 14,750 2,285 250 80 
Owned — Possédé ... sure . 11,660 11,600 11, 560 9,565 1,995 40 55 
Rented — Lou ,.,,,........e ones ES ETE ET css. 5,710 5,685 5,475 5,190 290 210 25 

Pierrefonds, C., Qué. .......,..seesossevocsssssnosesmeeseuse 8,005 7,995 7,990 5,270 2,725 5 10 
Owned — Poss6dé nes. 5,990 5,985 5,985 3,480 2,500 - 5 
Rented — LOUÉ ...eecceeeeeeees saees 2,020 2,010 2,010 1,785 220 5 5 


See footnote(s) at end of Table 8, — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 8. 
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TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Locality 


Localité 


City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 


Pointe-aux-Trembles, C., Qué. .................,,.. ray 
Owned — Possédé .,.,...,., 
Rented — Loué .... 


Pointe-Claire, c., Qué. . 
Qwned — Possédé ....... 
Rented — Loué .,..,...,., 


Pointe-Gatineau, t. — v., Qué. acne eee e renee ao so. 
Owned — Possédé ., 
Rented — Loué ...... 


Portage la Prairie, C., Man. ..,...,.,,.,,................. . 
Owned — Possédé ........ ee eee eee ee tee ee enees eee 
Rented — Loué ...,.,........... beeen ner e ne ee tenes eneee . 


Port Alberni, c., B.C, — C.-B. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .... 


Port Colborne, c., Ont. 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ...... 


Port Coquitlam, c., B.C. 
Owned — Possédé .. . 
Rented — Loué ................... 


Port Moody, c., B.C. — C.-B. ..... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .... 


Preston, t. — v., Ont. 
Qwned — Possédé .... . 
Rented — Loué ..........,.. 


Prince Albert, c., Sask. . 
Owned — Possédé ...,,.,, . 
Rented — Loué ......................... 


Prince George, c., B.C. — 
Owned — Possédé .. . 
Rented — Loué .....................: 


Prince Rupert, C., B.C. — C.-B. cose e cee reece ee een ne sane 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .. 


Québec, c., Qué. . 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ..... 


Red Deer, c., Altea. — Alb. .. 
Owned — Possédé ..,.,,.,.. 
Rented — Loué . 


Regina, c., Sask. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Repentigny, t. — v., Qué. ........, Pee eee eee ete 
Owned — Possédé ..... . 
Rented — Loué ............................. 


Richmond Hill, t. — v., Ont. ,..,........... pete near eeneeee 
Owned — Possédé ....,,,.,,,,,,.,.,4,44.. ses 
Rented — Loué .............................essssseerese 


Rimouski, c., Qué. ....... 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ...... 


Total 


8,360 
3,770 
4,590 


7,530 
5,185 
2,345 


3,570 
2,550 
1,020 


3,625 
2,255 
1,370 


5,680 
3,860 
1,820 


6,250 
4,590 
1,655 


5,220 
4,175 
1,050 


2,940 
1,905 
1,035 


4,895 
2,920 
1,975 


7,860 
4,705 
3,155 


8,630 
4,655 
3,975 


4,290 
2,260 
2,030 


54,260 
13,765 
40,490 


7,305 
4,225 
3,075 


42,185 
25,255 
16,925 


4,555 
3,765 
790 


8,680 
6,770 
1,910 


6,525 
3,325 
3,200 


See footnote(s) at end of Table 8. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 8. 


Total 


8,335 
3,760 
4,575 


7,525 
5,180 
2,345 


3,545 
2,540 
1,005 


3,560 
2,210 
1,350 


5,670 
3,850 
1,815 


6,180 
4,535 
1,645 


5,210 
4,170 
1,045 


2,940 
1,905 
1,030 


4,885 
2,910 
1,975 


7,640 
4,560 
3,080 


8,525 
4,620 
3,905 


4,270 
2,245 
2,025 


53,890 
13,705 
40,180 


7,245 
4,195 
3,055 


41,985 
25,125 
16,865 


4,550 
3,760 
790 


8,505 
6,690 
1,820 


6,495 
3,310 
3,190 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


Exclusive use 


Shared 
use(1) 


clusif 


One Two or more 7 
Usage 
Total - ~ artagé (1) 
Une seule Deux ou plus | P B 


8,310 
3,755 
4,555 


7,515 
5,180 
2,340 


3,535 
-2,535 
1,000 


3,465 
2,205 
1,260 


5,575 
3,840 
1,735 


6,150 
4,530 
1,625 


5,200 
4,170 
1,035 


2,925 
1,905 
1,025 


4,840 
2,895 
1,945 


7,340 
4,535 
2,800 


8,440 
4,620 
3,820 


4,150 
2,235 
1,915 


52,475 
13,660 
38,820 


7,090 
4,180 
2,905 


40,505 
25,060 
15,450 


4,545 
3,755 
790 


8,465 
6,675 
1,785 


6,240 
3,305 
2,935 


7,310 1,000 25 
2,840 915 - 
4,470 80 25 
4,360 3,160 10 
2,600 2,580 -. 
1,755 580 5 
3,215 320 10 
2,245 295 5 

970 30 5 
3,000 465 100 
1,835 370 ‘ 5 
1,160 95 95 
4,420 1,155 95 
2,880 960 10 
1,545 195 80 
5,405 745 35 
3,875 655 10 
1,525 95 20 
3,690 1,510 . 10 
2,775 1,395 - 

915 120 10 
2,030 895 10 
1,180 720 - 

855 170 10 
3,970 870 45 
2,145 750 20 
1,820 120 30 
6,180 1,160 305 
3,625 910 30 
2,555 245 280 
6,325 2,120 85 
3,205 1,415 - 
3,120 705 80 
3,640 520 115 
1,885 350 5 
1,750 165 110 

48,590 3,890 1,410 

10,895 2,760 50 

37,690 1,125 1,360 
5,785 1,300 160 
3,140 1,035 15 
2,645 265 145 

33,910 6,600 1,475 

19, 600 5,460 65 

14,310 1,140 1,410 
3,575 975 - 
2,830 925 5 

745 45 - 
6,915 1,550 45 
5,245 1,430 10 
1,665 120 30 
5,355 885 260 
2,545 765 5 
2,810 120 255 


Without 

inside 
flush 

toilet 


Sans 


toilettes 
intérieures 


avec 
chasse 
d'eau 


25 


15 
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TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
_and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Locality 


Localité 


Total 


City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 


Rivière-du-Loup, c., Qué. 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loud ...........,........cesccescsecssssesssusses 


Rouyn, C., Qué. ................ 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .................. 


St. Albert, t. — v., Alta. — Alb, ...,...sscssecsssoesure 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .....,...... 


St. Boniface, c., Man. 
Owned — Pogsédé ... 
Rented — Loué ,,,.,.,,.,.4...ssusssessssnsenenesessesseses 


St-Bruno-de-Montarville, t. — v., Qué. 
Owned — Possédé .......... sossssccees 
Rented — Loué .,.,,..,,,........... 


St. Catharines, c., 
Owned — Possédé ...... . .. 
Rented — Loué ....,.......... snsssssssssreeeosssmmesneseues 


Ste-Foy, c., Qué. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ... 


St-Hubert, t. — v., Qué. meee eee w ee ween eee nnes 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ..... 


St-Hyacinthe, c., Qué. 
Owned — Possédé ...... 
Rented — Loué ........ 


St. James — Assiniboia, c., Man. .................. wa eee eons 
Owned — Possédé ........ 
Rented — Loué ....... 


St-Jean, c., Qué. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ., 


St-Jérôme, c., Qué. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ..... 


St. John's, c., Nfld. — T.-N. .......... vette meee tee eeeeenee 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ... 


St-Lambert, c., Qué. ..........,..... ene 
Owned — Possédé .. . 
Rented — Loué .,.....,.............., 


St-Laurent, c., Qué. ....... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .. 


St-Léonard, c., Qué. ......... 
Owned — Possédé ........ 
Rented — Loué .......... 


Ste-Scholastique, c., Qué. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ....,....,...... 


Ste-Thérèse, c., Qué. ................. 
Owned — Possédé ...... 
Rented — Loué .... 


See footnote(s) at end of Table 8. — Voir renvoi(s) à la fin 


3,150 
1,665 
1,485 


4,615 
1,840 
2,775 


2,690 
2,315 
375 


13,360 
8,105 
5,250 


3,855 
3,040 
815 


32,850 
22,340 
10,505 


18,520 
8,295 
10,230 


5,190 
3,680 
1,500 


7,005 
2,140 
4,865 


19,620 
13,845 
5,780 


8,705 
3,670 
5,035 


7,310 
2,785 
4,530 


20,420 
12,005 
8,415 


5,435 
3,245 
2,190 


19,445 
6,585 
12,860 


14,510 
5,380 
9,130 


3,475 
2,255 
1,220 


&,610 
2,170 
2,440 


du tableau 8. 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


Total 


Total 


3,120 
1,655 


1,465 


4,435 
1,810 
2,620 


2,660 
2,305 
360 


13,105 
8,055 
5,045 


3,850 
3,035 
815 


32,515 
22,260 
10,250 


18,405 
8,275 
10,135 


5,155 
3,665 
1,495 


6,855 
2,130 
4,725 


19,520 
13,785 
5,735 


8,625 
3,655 
4,970 


7,130 
2,770 
&,360 


19,375 
11,545 
7,830 


5,415 
3,245 
2,170 


19,310 
6,550 
12,765 


14,410 
5,330 
9,080 


3,390 
2,195 
1,195 


4,570 
2,155 
2,410 


Exclusive use 


Usage exclusif 


One 


Une seule 


2,740 
1,330 
1,410 


4,085 
1,505 
2,580 


1,785 
1,470 
315 


10,675 
5,950 
4,730 


2,755 
2,040 
720 


26,895 
17,355 
9,535 


14,970 
5,420 
9,550 


4,695 
3,255 
1,440 


6,265 
1,625 
4,640 


14,425 
9,380 
5,045 


7,740 
2,865 
4,880 


6,565 
2,300 
4,260 


17,040 
9,660 
7,385 


3,775 
1,705 
2,070 


15,900 
43135 
11,765 


11,415 
2,760 
8,655 


3,075 
1,950 
1,125 


3,975 
1,630 
2,350 


Two or more 


Deux ou plus 


Shared 
use(1) 


Usage 
partagé(1} 


Without 
inside 
flush 
toilet 
Sans 
toilettes 
intérieures 
avec 
chasse 
d'eau 
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TABLE 8, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


With inside flush toilet 


- flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Locality Exclusive use Shared Sans 
Localité - a) toilettes 
Usage exclusif use’ intérieures 
One Two or more Usa avec 
- - casé(1) chasse 
Une seule Deux ou plus partag' d'eau 
City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 
St. Thomas, c., Ont. 8,065 8,045 7,975 6,720 1,255 70 25 
Owned — Possédé .. . 5,205 5,190 5, 180 4,080 1,095 10 15 
Rented — Loué wees eee e cece e eee e ees eeeeeeneeennee sons 2,865 2,855 2,795 2,635 160 55 5 
St, Vital, c., Man. 10,030 9,820 9,795 8,615 1,175 25 210 
Owned — Possédé 6,580 6,440 6,445 5,345 1, 100 - 140 
Rented — Loué ...... , 3,450 3,380 3,355 3,275 80 25 70 
Saint John, c., N.B. — N.-B, 24,020 23,480 23,020 21,215 1,805 465 535 
Owned — Possédé ....... . 10,710 10,410 10,360 8,940 1,425 50 300 
Rented — Loué ............. . 13,310 13,070 12,660 12,280 385 415 235 
Sarnia, c., Ont. 16,965 16,945 16,830 13,655 3,170 120 20 
Owned — Possédé . . 11,350 11,340 11,315 8,610 2,710 15 15 
Rented — Loué ..,,,.,.,.. . sus. . 5,615 5,610 5,505 5,050 460 100 5 
Saskatoon, c., Sask. .. 38,590 38,490 37,180 29,735 7,445 1,305 100 
Owned — Poasédé ..... see 22,870 22,810 22,735 16,525 6,210 75 60 
Rented — Loué ........ see eee 15,720 15,680 14,450 13,210 1,240 1,230 40 
Sault Ste. Marie, c., Ont, .... 20,900 20,740 20,430 17,090 3,340 305 160 
Owned — Possédé . teense . 14,770 14,655 14,600 11,665 2,940 50 115 
Rented — Loué .............., 6,125 6,080 5,830 5,430 405 255 . 45 
Sept-fles, c., Qué, 5,630 5,585 5,550 4,825 730 35 45 
Owned — Possédé . + 2,860 2,825 2,820 2,235 585 - 30 
Rented — Loud ,,.,,....,4.. ses sssesceonessressese . 2,770 2,760 2,725 2,590 140 35 10 
Shawinigan, C., Qué. ...,,,..4.44 ess nese esos ene eeneecenees 7,515 7,470 7,410 6,905 505 65 40 
Owned — Possédé ..... . 2,480 2,475 2,470 2,050 425 - 5 
Rented — Loué ........... eee n ee ceeee 5,030 5,000 4,935 4,860 80 55 35 
Shawinigan-Sud, t. — 2,810 2,805 2,800 2,395 405 5 5 
Owned — Possédé ., 1,755 1,750 1,750 1,375 375 - 5 
Rented — Loué ..... 1,055 1,055 1,050 1,020 25 - 5 
Sherbrooke, c., Qué. ............ sessesssssne see 22,730 22,620 22,455 20,360 2,095 170 110 

Owned — Possédé .. eae 8,180 8,150 8,140 6,395 1,745 10 30 
Rented — Loué ......... tee 14,555 14,475 14,310 13,960 350 165 75 
Sillery, c., Qué. ... os 3,455 3,445 3,435 2,255 1,180 10 10 
Owned — Possédé . os 2,260 2,260 2,255 1,155 1, 100 - - 
Rented — Loué ....... . : os . 1,190 1,185 1,175 1,095 75 10 5 
Simcoe, t. —v., Ont. . 3,550 3,535 3,495 2,870 625 35 15 
Owned — Possédé ., 2,200 2,190 2,185 1,625 560 - 10 
Rented — Loué ....... 1,350 1,350 1,310 1,250 65 35 5 
Sorel, c., Qué. ....... 5,080 5,050 5,005 4,500 505 35 30 
Owned — Possédé . 2,515 2,500 2,495 2,055 445 - 15 
Rented — Loué ... 2,560 2,550 2,510 2,450 60 40 15 
Stratford, c., Ont, ... 7,625 7,595 7,535 6,175 1,360 60 30 
Owned — Possédé . + 4,995 4,970 4,965 3,760 1,205 5 20 
Rented — Loué ....... 2,630 2,620 2,570 2,410 155 55 10 
Sudbury, ¢., Ont. 24,440 24,320 23,690 19,610 4,080 625 115 
Owned — Possédé 13, 285 13,235 13,120 9,880 3,245 110 50 
Rented — Loué ..... 11,155 11,090 10,570 9,730 840 520 65 
Swift Current, c., Sask. ........,... ee 4,675 4,655 4,530 3,595 935 125 25 
Owned — Possédé ,... 2,785 2,770 2,755 1,965 795 15 20 
Rented — Loué ....,,.,,...., . 1,890 1,885 1,770 1,630 145 110 5 
Sydney, c., N.S. — N.-É, ..,....,................ errs 8,045 8,010 7,780 7,055 730 225 40 
Owned — Possédé ... oe 5,340 5,315 5,285 4,750 545 25 25 
Rented — Loué ..,,,......4........ vanes Dede eee ee ee nenneae 2,705 2,695 2,495 2,305 190 195 15 
Thetford Mines, c., Qué. 5,725 5,695 5,660 4,935 725 35 30 
Owned — Possédé .. : 3,510 3,500 3,490 2,840 650 10 10 
Rented — Loud ......... sae . 2,210 2,195 2,170 2,095 80 25 15 


See footnote(s) at end of Table 8. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 8. 


TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Without 

With inside flush toilet inside 

- flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 


Locality 


- Total Exclusive use Sans 
Total exelusif use ( ) | intérieures 
Total chasse 
Une seule Deux 0 ou plus partagé(1) d’ea 


City or town — Continued 
Cité ou ville — suite 


Thompson, C., Man. .eccccrsneccocsovevesss 4,760 4,745 4,610 3,915 700 140 10 
Owned — Possédé . 1,905 1,895 1,890 1,435 460 - 10 
Rented — Loud seccsccscnccncsnccccnasavccesusesscesssosens 2,860 2,855 2,720 2,480 240 135 5 

Thorold, t. — v., Ont. CEEEEEEEE EEE EEE EEE EEE EEE EEE ECEEEE EEE 4,155 4,120 4,100 3,380 715 20 30 
Owned — Possédé .... eee 3,235 3,205 3,200 2,540 660 5 30 
Rented — Loud ..,.,.....sssscecsosscressremcenmmnmeneneesss 915 910 900 845 55 10 5 

Thunder Bay, Ca, Ont. ceecccccccccccccccscetevcccveccenecees 31,245 30,675 30,115 25,345 4,770 560 570 
Owned — Possédé ... so... 22,765 22,335 22,265 18,060 4,205 70 425 
Rented — Loud 2... ccc cece cence crew cece rece cecesescenesecs 8,480 8,335 7,845 7,285 560 490 140 

Timmins, t. — Vey Ont. cecacncvccsccserccerctensesscesereces 7,870 7,835 7,685 6,775 910 150 | 30 
Owned — Possédé ....... 4,450 4,440 4,420 3,675 745 20 10 
Rented — LOu€ ....,......sessersocenresseussesesesessesess 3,415 3,395 3,260 3,095 165 135 20 

Toronto, Coy Ont. s.sssessessessssessenessssesssnesensnsssss 224,445 223,460 214,090 172,040 42,050 9,370 980 
Owned — Possédé .... 93,730 93,250 91,450 : 60,870 30,585 1,795 480 
Rented — Loué . 130,715 130,215 122,640 111,175 11,470 7,570 500 

Tracy, te — Ve, QUEL ceccnccnccccereccceceecesccceeecensers 2,860 2,850 2,845 2,385 460 5 10 
Owned — Possédé ... . 1,865 1,855 1,855 1,450 410 5 5 
Rented — Loué ..,....e.ro.sssssesscesnesenensssenesenseses 995 995 985 935 55 5 5 

Trail, Cy, B.C. — C.-B. ce ccccrc ccc cc csc ccccvececenescessose 3,555 3,555 3,480 2,930 550 75 - 
Owned — Possédé . . 2,365 2,365 2,360 1,870 490 5 5 
Rented — Loué ...... CRETE TELE ET errr errr reer eee eee ees 1,195 1,195 1,120 1,060 60 70 - 

Transcona, Coy Mans crenercrenccncreccccrccccecenccssacseces 5,800 5,725 5,635 4,795 840 90 70 
Owned — Possédé . aoe . 4,770 4,715 4,705 3,935 775 5 55 
Rented — Lou€ ...s.ss.essosssereses seen cccccecccees 1,030 1,015 930 860 70 85 15 

Trenton, te — Vey Ont. ss css sreseeceesomoseesssussesses 4,180 4,140 4,095 3,575 525 40 40 
Omed — Possédé .. 2,455 2,425 2,420 1,975 445 5 25 
Rented — Loud .ecccccececnccscsccecccncnsssenecersenessees 1,730 1,715 1,675 1,595 80 35 15 

Trois-Rivières, Co, QUE. cecocecenenccnncarsnscnnannncceroes 15,545 15,480 15,145 13,690 1,455 335 65 
Qwned — Possédé . . eee 5,815 5,800 5,785 4,570 1,215 10 20 
Rented — Loué .......sessenersressssesssonenssenmssseseonse 9,730 9,685 9,365 9,120 245 320 45 

Truro, t. — ve, NS. — NÉ. esse sessoeescsenses 4,045 3,940 3,840 3,310 525 110 100 
Owned — Possédé . 2,285 2,215 2,205 1,780 430 5 70 
Rented — Loud ..ssesssercccccccccancvcsscsssessecscesscees 1,760 1,730 - 1,630 1,535 95 100 25 

Val-d'Or, 0. — v., QUE, cecccnrccccnscccccecucccsecnscseunes 4,475 4,440 4,370 3,930 440 ; 70 35 
Qumed — Possédé ...... . 1,990 1,970 1,965 1,625 345 5 15 
Rented — Loud ,......s.enesssresnsesssnsneseosssssoousese 2,490 2,470 2,405 2,310 100 65 20 

Valleyfield (Salaberry-de-), C., Qué. cccccccceccuncccceacus 8,285 8,240 8,175 7,305 870 65 45 
Owed — Possédé . 3,850 3,830 3,820 3,055 765 10 20 
Rented — Lou ......ssssuesssessmessssoscoesssoneussecouse 4,440 4,415 4,355 4,255 100 55 25 

Vancouver, Co, B.C. — C.-B. cccecccccccccecccccenccecveceeen 153,240 152,875 147,240 118,895 28,345 5,635 370 
Owned — Possédé . onsnsoneseseenssaneorenmeseseseses 71,850 71,665 71,375 48,995 22,380 290 180 
Rented — LOuE ......sesemessessecsecessseesssossssscessne 81,395 81,210 75,865 69,900 5,965 5,345 185 

Vanier, c., Ont. .. 7,015 6,985 6,920 6,445 475 60 35 
Owned — Possédé . 1,950 1,945 1,935 1,540 390 10 15 
Rented — Loud .eecrcccccccacsesecvncsesessvccvccssscccsese 5,065 5,045 4,990 4,900 85 55 25 

Vaughan, t. — v., Ont. .. . 4,270 4,170 4,150 3,015 1,135 20 100 
Owned — Possédé ....,.... . 3,255 3,215 3,210 2,195 1,015 5 45 
Rented — Loué .....sssssssssssssssosesscsasessmsemenenesse 1,010 955 945 820 125 10 55 

Verdun, Coy Qué, .........sosseccresssssesesesenensemecess 24,100 24,035 23,840 22,855 985 190 70 
Owned — Possédé . eee ao. … 3,410 3,400 3,385 2,975 410 15 10 
Rented — Loud ........s.essensossosssossessnersssessssssse 20,695 20,635 20,455 19,885 575 180 60 

Vernon, C., B.C, — C.-B, sossonaosaconssseasoumesoseseseosesss 4,180 4,155 4,035 3,330 705 125 20 
Owned — Possédé . 2,690 2,685 2,675 2,115 555 10 10 
Rented — Loué ...,,.......secssesssssssessesscsocseseecrsns 1,485 1,475 1,360 1,215 145 125 5 


See footnote(s) at end of Table 8. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 8. 


8-12 


TABLE 8, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Locality 


Localité 


City or town — Concluded 
Cité ou ville — fin 


Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Victoriaville, t. — Vi, Qué. ....,.ss cos sesssssesesssueses 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ... 


Wallaceburg, t. — v,, Ont. ..,,.....,.,.. 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loud ,..,,,,,.,..eausssssssssncesesessosssessesee 


Owned — Possédé 
Rented — LOU oo. eee ee ccc cece c cee cn ca evar ecesceeseseeee 


Owned — Possédé .,,,,,,,..,,,.,.. … 
Rented — Loud .,.,..,,.... ses ssessseescsssssssssosseree 


West Kildonan, C., Man, . ss ssuseressseessossmeummesecnsese 
Owned — Possédé ..... 
Rented ~ Loué ,....,.,,,,,4..,.essssessessesensesessesree 


Westmount, c., Qué. 
Owned — Possédé 
Rented — Loud .issessssccccccesccccccccorecusevescesvcceee 


Whitby, t. — v., Ont. 
Owned — Pogsédé ... 
Rented — Loué ,,,,,.,..,... eter ene e conc esr eccencesecessees 


Whitchurch = Stouffville, t. —v., Ont. ....ccc cc ccaccccccee 
Owned — Possédé sam eeeeaseenee 
Rented — Loué ... cece cece cere cere nc eeesssreseaee 


Whitehorse, c,, Yukon ... 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ....ccccce cece cee ssc cccnsccneccesseasteneas 


White Rock, ¢c., B.C. — C.-B, cscc te ee cece eceennees soso 
Owned — Possédé ...., ser. 
Rented — Loud .,..,,,,..44.. scenes ccc see oeseeeneeers 


Windsor, c., Ont. ... 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loud .oecececccecccncccrccec en sensssevesesssceees 


Winnipeg, c., Man. .... 
Owned — Possédé .. 
Rented — Loué .....,,..,.,,..... soso sesseceesecenes 


Woodstock, c., Ont. ..cccccccscvscecccerrecucceserscccsacece 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ,,..,,,,,.... unes sesscsoossenenseesenses 


Yorkton, c., Sask. ......,,..,. sus. esoserccssssoeneusse 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ,,,.,..4.,..4.4 creer er ece recesses eensceenees 


Other municipal subdivisions 
Autres subdivisions municipales 


Ancaster, twp., Ont. cores secescrcccccneccnssncaceceuresenae 
Owned — Possédé .., 
Rented — Loué ...,.,...,..,., ss 


Annapolis, mun., N.S. =N.-É, ss. 
Owned — Possédé .,....,..,, 
Rented — Loué ... ccc esc es ccc enc cen erste ceeseeceroceersne 


Total 


4,000 
3,625 
375 


4,930 
4,070 
865 


See footnote(s) at end-of Table 8. ~ Voir renvoi(s) à la fin du tableau 8. 


Without 

With inside flush toilet inside 

- flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 

Exclusive use Sans 
ses toilettes 
lus use ( ) intérieures 
Total One Two or more u avec 

Total - - artasé (1) chasse 

Une seule Deux ou plus P 8 d'eau 
24,705 23,465 20,940 2,520 1,240 65 
9,335 9,290 7,600 1,685 50 20 
15,370 14,180 13,345 840 1,195 40 
5,925 5,830 5,275 555 90 25 
3,020 3,015 2,510 500 5 5 
2,900 2,820 2,760 55 85 15 
3,180 3,150 2,800 345 30 30 
2,320 2,315 2,015 300 5 25 
855 830 785 45 25 5 
10,820 10,750 7,385 3,365 70 15 
6,445 6,435 3,555 2,880 10 10 
4,375 4,315 3,830 485 60 5 
12,745 12,635 10,180 2,450 110 60 
9,015 8,990 6,755 2,230 30 35 
3,725 3,645 3,425 220 80 20 
7,055 7,045 5,495 1,550 10 40 
5,515 5,515 4,035 1,480 - 20 
1,540 1,530 1,455 70 10 25 
8,150 8,095 5,065 3,035 55 10 
3,195 3,190 1,200 1,985 10 5 
4,955 4,910 3,865 1,045 40 10 
6,560 6,500 5,390 1,110 60 65 
4,755 4,745 3,730 1,020 10 45 
1,805 1,755 1,660 95 55 25 
2,965 2,950 2,365 585 15 150 
2,305 2,300 1,775 525 5 95 
665 655 590 65 10 55 
3,020 2,960 2,625 340 60 220 
1,405 1,400 1,170 225 - 160 
1,620 1,565 1,450 110 55 60 
4,105 4,085 3,460 620 20 25 
2,610 2,610 2,050 560 - 15 
1,495 1,475 1,410 65 20 5 
59,610 59,005 49,975 9,030 605 130 
40,310 40,235 32,410 7,820 80 75 
19,295 18,770 17,565 1,210 525 50 
83,790 79,710 69,095 10,620 4,075 205 
39,560 39,325 31,850 7,470 240 90 
44,230 40,390 37,245 3,145 3,835 120 
7,920 7,860 6,360 1,500 55 15 
5,220 5,210 3,940 1,275 10 10 
2,695 2,655 2,425 225 45 5 
4,105 4,030 3,460 570 80 35 
2,570 2,565 2,115 450 5 25 
1,535 1,460 1,345 115 75 10 
3,910 3,880 3,030 845 30 90 
3,560 3,540 2,745 800 20 65 
350 340 290 50 15 20 
3,870 3,835 3,540 290 35 1,065 
3,135 3,115 2,860 250 25 930 
730 720 685 40 15 130 


TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Without 


With inside flush totlet inside 

_ flush 

, toilet 

Locality Toilettes intérieures avec chasse d'eau a 

~ Exclusive use Sans 
Localité - eee 1) toilettes 
Usage exclusif _ intérieures 

Usage hace 

— chasse 

Une seule Deux ou plus partagé(1) d'eau 


Other municipal subdivisions — Continued 
Autres subdivisions municipales — suite 
Antigonish, mun., N.S. — N.-Ë, or. . 2,315 1,600 1,595 1,510 85 5 720 
Owned — Possédé .. . 2,065 1,430 1,430 1,355 75 5 635 
Rented — Loué ...... 250 165 165 150 15 - 85 
87. Bonnyvilie, mun., Alta. — Alb. ............ te veeeceereee 2,350 1,675 1,675 1,440 230 5 675 
Owned — Possédé ....... os sors 965 395 390 370 20 - 575 
Rented — Loud ....................... ee es eed 1,380 1,285 1,285 1,075 210 5 100 
Burnaby, mun., B.C, — C.-B. 38,660 38,585 38,450 30,095 8,355 130 75 
Owned — Possédé ....... + : 23,850 23,810 23,785 16,515 7,275 25 40 
Rented — Loud ....,...,...+... PRIE 14,805 14,775 14,660 13,580 1,085 110 30 
Campbell River, mun., B.C. — C.-B. 2,870 2,860 2,855 2,345 510 5 10 
Owned — Possédé ......,........ 1,940 1,935 1,930 1,490 440 - 10 
Rented — Loué ........ pe eeeeeee 930 930 925 855 75 - 5 
Cape Breton, mun., N.S. See e ere eee ate eees . 9,035 7,400 7,355 7,025 330 40 1,640 
Owned — Possédé - 7,945 6,555 6,545 6,250 295 15 1,390 
Rented — Loué ...................... 1,090 845 810 775 35 30 250 
Charleswood, mun., Man. ....... be beeen ee een ene eeeee sosouss 3,130 3,055 3,060 2,170 885 - 75 
Owned ~ Possédé .... . . . . 2,720 2,680 2,685 1,865 815 ~- 40 
Rented — Loud ..,....4..,.e.sssessuesseseseses tee neeee 410 375 375 305 70 - 30 
Chilliwhack, mun., B.C. — C.-B. ...... cece eceeeesaceenaes _ 6,225 6,160 6,150 5,285 870 10 65 
Owned — Possédé ....... roro 4,525 4,480 4,480 3,695 790 - 40 
Rented — Loué .......... soso. 1,695 1,680 1,670 1,590 80 10 20 
Chinguacousy, twp., Ont. ......... nésasssessosesenees acre eee 7,610 7,550 7,525 ~ 5,320 2,200 25 65 
Owned — Possédé .... eae 6,540 6,500 6,500 4,430 2,065 +5 35 
Rented — Loué ...... sae 1,075 1,045 1,025 890 140 20 30 
Colchester, mun., N.S. — N.-É. oo cscs eee cece cece cer ae neces 6,380 4,985 4,930 4,625 305 35 1,400 
Owned — Possédé ....... a 5,445 4,265 4,240 3,960 275 25 1,180 
Rented — Loué ..,................. ree eee ee eee rs 940 720 690 660 30 25 220 
Coquitlam, mun., B.C. — C.-B. .................. beeen e cans 13,290 13,245 13,230 9,120 4,105 15 45 
Owned — Possédé . soos . oe 9,895 9,875 9,870 6,125 3,745 - 25 
Rented — Loué ........... sees .. 3,390 3,370 3,355 3,000 360 10 20 
Cumberland, mun., N.S. — N.-É. .. see 4,590 3,130 3,085 2,925 160 35 1,460 
Owned — Possédé ....... . . ae 4,075 2,830 2,810 2,660 150 20 1,245 
Rented — Loué .......,.............,.. ve. o 515 295 275 265 10 15 220 
Darlington, twp., Ont. 2,700 2,545 2,535 2,185 350 10 155 
Owned — Possédé .... - aoe 2,305 2,195 2,185 1,865 325 10 115 
Rented — Loué .......... seen wees 400 355 345 320 30 5 40 
Delta, mun., B.C. — C.-B. ........ dusseseceneesereesseseses 12,065 12,030 12,015 7,630 4,390 10 30 
Owned — Possédé ..... 10,040 10,025 10,025 5,940 4,085 - 15 
Rented — Loué ...... 2,020 2,010 2,000 1,695 305 15 15 
East Hants, mun., N.S. — N.-E oe 3,040 2,025 1,995 3,875 120 30 1,015 
Owned — Possédé ..., . . 2,600 1,740 1,725 1,615 110 15 860 
Rented — Loué ......... aa vosssses 435 280 270 260 10 10 155 
Esquimalt, mun., B.C. — C.-B. ..............0.... 4,005 4,000 3,965 3,305 665 30 5 
Owned — Possédé .... . 2,195 2,195 2,195 1,650 545 - - 
Rented — LOUÉ ..e...ceceececacsecees deeceneeues 1,805 1,805 1,775 1,655 115 30 - 
Essa, twp., Ont. .. 2,790 2,705 2,705 2,540 165 5 85 
Owned — Possédé . 1,285 1,225 1,220 1,110 110 - 65 
Rented — Loué ... 1,505 1,480 1,480 1,430 55 5 20 


See footnote(s) at end of Table 8. — Voir renvoi(s) A la fin du tableau 8. 


TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


Without 


With inside flush toilet inside 

- flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 

Locality _ 

- Exclusive use Shared Sans 
Localité - toilettes 
U: exclu: use(1) intérieures 

One Two or more Usage avec 

Total - - chasse 

Une seule Deux ou plus partagé(1} d'eau 


Other municipal subdivisions — Continued 
Autres subdivisions municipales — suite 


Etobicoke, b., Ont. 82,290 82,165 125 
Owned — Possédé . 51,350 51,290 65 
Rented — Loué .... 30,940 30,880 65 

Fort Garry, mun., Man. .,......,.....,..... enssrsosrneennes . 7,090 6,955 130 
Owned — Possédé . 5,115 5,045 70 
Rented — Loud .,....,.,.4... cee n cree mec nec ee rae reeereeeeee 1,975 1,910 65 

Georgina, twp., Ont. .,,...444..,..4e.s essences 4,570 4,245 320 
Owned = Possédé ....... 3,785 3,560 220 
Rented — Loud .,,,,........,... 785 685 100 

Gloucester, twp., Ont. ......... ee eee nec e reece ewer erence 8,670 8,565 100 
Owned — Possédé ... wee 6,300 6,235 70 
Rented — Loué ........ . . 2,365 2,335 35 

Halifax, mun., N.S. — NÉ, cesse cesse 18,240 14,490 3,750 
Owned — Possédé ... . . 14,590 11,600 2,990 
Rented — Loué .. 3,650 2,890 755 

17. 1.D., mun., Alta. — Alb. .... 2,620 675 1,945 
Owned — Possédé . . . 2,165 545 1,620 
Rented — Loué .,,....,......... 450 125 315 

Innisfil, twp., Ont. ,,,,,.,, 44e sise ses 2,995, 2,790 205 
Owned — Possédé ... . 2,555 2,405 155 
Rented — Loué ,,...,..,,....ssssseseecsessvermssrssese ou. 435 385 55 

Inverness, mun., N.S. = N.-Ë. ... 3,965 3,025 940 
Owned — Possédé . . 3,525 2,705 815 
Rented — Loué .,......,.,. sees see 440 320 120 

Kildonan, North, mun., Man. 5,075 5,000 75 
Owned — Possédé .... 2,905 2,850 55 
Rented — Loué .....,.,,....... . 2,175 2,155 15 

King, twp., Ont. ... 3,400 3,250 155 
Owned — Possédé .. 2,765 2,680 85 
Rented — Loué ................, . . 635 570 65 

Kings, mun., N.S. —N.-£. ..... essree seen e eee ence ten eeneee 9,265 7,440 1,820 
Owned — Possédé ................ sessversee ausss.e aus. os 6,505 5,075 1,430 
Rented = Loué ,.,.....,,.. 2,760 2,365 390 

Kingston, twp., Ont. 4,335 4,175 165 
Owned — Possédé .. 3,560 3,455 110 
Rented — Loué .......... . 770 720 50 

Kitimat, mun., B.C. — C.-B. .. 3,025 3,020 5 
Owned — Possédé ...... wee 1,905 1,905 - 
Rented — Loud ....,.,....,ssesessvessecessesessesesseussee 1,120 1,120 5 

Langley, mun., B.C. — C.-B, ccc ce cece cs cecscaretecreecesees 6,360 6,035 330 
Owned — Possédé ...... 5,120 4,905 215 
Rented — Loud ...cecscccecceceserscscerccsaereerceeeeennas 1,240 1,130 110 

Leduc, County No, 25, Alta, — ALD. .........,,....,... 2,790 1,700 1,090 
Owned — Possédé ,,.,.,,,......,. 2,395 1,480 915 
Rented — Loud ..,,..,......ssessesssessececesceseeceueess 390 220 170 

Lunenburg, mun., N.S. — N.-f. ............,........,,....... 5,720 3,640 2,075 
Owned — Possédé ... see 5,215 3,345 1,865 
Rented — Loud 2... cc cece cere ese cee cece cet eaneeeneseceuees 505 300 270 255 20 . 25 210 


See footnote(s) at end of Table 8. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 8, 
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TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Continued 


TABLEAU 8. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — suite 


With inside flush toilet inside 

~ flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 

Locality - 

- Total xclusive use Sans 

Localité - weet) toilettes 
: Usage exclusif _ intérieures 
One ‘wo or more avec 
Usage 
7 7 artagé(1) chasse 
Une _ seule Deux ou plus | P d'eau 
Other municipal subdivisions — Continued 
Autres subdivisions municipales — suite 

Maple Ridge, mun,, B.C. — C.-B, wee 7,420 175 
Owned — Possédé ... vo. wees 5,555 115 
Rented ~ Loud cei cccce cece tere r enter cet s eee eeeeeeesasenes 1,870 65 
Matsqui, mun., B.C, — C.-B, cc cs ccc c cece enna ene cmarecacreces 6,425 150 
Owned — Possédé . 4,930 95 
Rented — Loué ... 1,495 50 
Mission, mun., B.C. — C.-B, ..,.,,.,.,....... r cece cece esesne 3,070 100 
Owned — Possédé , ss. 2,320 60 
Rented — Loué ....... énessssosrecoseresecemeeesresssemusee 40 
Nepean, twp., Ont. ..,,,.....,... 44e eescooenesesesssse 16,885 40 
Owned — Possédé .... 11,115 20 
Rented — Loué ........ 5,775 20 
North Cowichan, mun., B.C. — C.-B. 3,490 40 
Owned — Possédé 2,765 25 
Rented — Loué .... 15 
North Vancouver, mun., B.C. — C.-B. ,.....sseossossseosvune 15,605 30 
Owned — Possédé 13,260 20 
Rented — Loué .. 2,345 5 
Oak Bay, mun., B.C, 6,670 10 
Owned — Possédé ... 4,850 5 
Rented — Loué ..... 1,820 - 
3,200 1,085 
2,570 850 
240 
Pickering, twp., Ont. ...... ass. 7,820 235 
Owned — Possédé .....,..,..,...... 6,710 150 
Rented — Loud ..,..,........eeresseeseressmesessmessruns 1,110 85 
Pictou, mun., N.S. — N.-Ë. ....... . 4,775 1,485 
Owned — Possédé .... 4,255 1,260 
Rented — Lou€ .,..,..,....,... 220 
Powell River, mun., B.C, — C.-B. .,,........sssesvoseosesses 3,950 15 
Owned — Possédé ....,.........4 sos sssesssoussonesssses 2,925 5 
Rented — Loué .,,,.........usssssssessssssseesessseeese 1,025 5 
Red Deer, County No. 23, Alta. — ALD. ,,.,..,.sesvssssoese 3,425 680 
Owned — Possédé ..., ane . 2,740 560 
Rented — Loud .... cece vce e cece cece ner eneeeeerececsecences 120 
Richmond, mun., B.C. — C.-B, cass scvccsccccncccvccsscacesen 16,945 30 
Owned — Possédé .,...,..,.,.........,.. osseuses 13,010 15 
Rented — Loué .,......sesesescesseesenseseeseesereesenese 3,930 10 
Richmond, mun., N.S. — N.-É. ............................... 2,900 1,160 
Owned — Possédé ..,,,....., 2,610 1,045 
Rented — Loud ..,..,.......esseeserrrercesecesseeseeseess 115 
44, Rocky View, mun., Alta. — Alb. 2,760 340 
Owned — Possédé .....,,........ 2,120 200 
Rented — Loud .......ss.eesssssenensessseecesesesenssnue 140 
Saanich, mun., B.C. — C.-B. ,.,,.,....,......ssssssessresse 19,585 45 
Owned — Possédé ....... . 15,870 35 
Rented — Lou€ 2... cece e cece cece cece sesecessseessensessee 3,715 10 


See footnote(s) at end of Table 8. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 8. 


8-16 


TABLE 8. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Incorporated Cities and Towns 
and Other Municipal Subdivisions of 10,000 Population and Over, 1971 — Concluded 


TABLEAU 8, Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, cités et villes constituées, 
et autres subdivisions municipales de 10,000 habitants et plus, 1971 — fin 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


Locality 


Localité 


Total Exclusive use 


Usage exclusif 


Shared 
use(1} 
Usage 
partagé(1)} 


Total 
Two or more 


Une seule 


Deux ou plus 


Other municipal subdivisions — Concluded 
Autres subdivisions municipales — fin 
St. John's Area, Nfld. — T.-N, 2,600 185 40 
Owned — Possédé ,...... 2,075 160 15 
Rented — Loué ...... 525 20 25 
Saltfleet, twp., Ont. 4,210 500 10 
Owned — Possédé .. 3,460 470 - 
Rented — Loud ... cece cece cree rece e rece cere neces neenrersee 750 30 10 
Sandwich West, twp., Ont. . . . 2,485 $20 10 
Owned — Possédé ....... . 2,160 505 5 
Rented — Loud ,,.,..,.,. osseuse ssseessesereceseceseersee 365 350 340 325 20 10 
Sarnia, twp,, Ont, ...... ses. ssecssosesesessesseseseesese 2,655 2,600 2,595 4 2,125 475 5 
Owned — Possédé ..., see eee se. 2,215 2,185 2,185 1,740 445 - 
Rented — Loud co. cece ccc cece ene nsersersonneracececcerere 430 415 415 390 25 - 
Scarborough, b,, Ont, ,......,.... soso 91,530 91,330 91,005 68,655 22,350 325 
Owned — Possédé .. . eee 57,885 57,805 57,745 38,195 19,555 55 
Rented — Loud .,,.,,..,........seesvescceecesesessesesee 33,640 33,530 33,260 30,465 2,795 270 
Sidney, twp., Ont, .............ecersesecessesenrenesssseese 2,955 2,755 2,735 2,455 280 20 
Owned — Possédé . 1,680 1,530 1,520 1,325 195 15 
Rented — Loud 2... cece cece teen ccc ne cnneceerereecesorees 1,275 1,225 1,215 1,135 85 5 
Strathcona, County No. 20, Alta, — Alb, .,.,,,.,.....soouse 6,275 5,665 5,660 3,675 1,985 - 
Owned — Possédé ....,,.,.,,......... . 5,250 4,805 4,805 3,075 1,725 - 
Rented — Loud ,.,,..,,.,,.....essssescccssseenosssenesss 1,025 860 855 595 265 - 
90. Sturgeon, mun., Alta. — Alb. 2,385 1,860 1,860 1,605 255 - 
Owned — Possédé .,..,,.,..,., 1,585 1,215 1,220 1,010 210 - 
Rented — Loué ... 800 640 640 595 50 5 
Surrey, mun., B,C. — C.-B, soccer eesesersesesee 26,955 26,660: 26,610 22,400 4,205 55 
Owned — Possédé .. . 21,095 20,890 20,875 17,075 3,800 15 
Rented — Loud ,....,...........sce.seeereeesresreeseueese 5,860 5,775 5,730 5,325 405 45 
Teck, twp., Ont. sececcceerenccscccercccceccecseereneereaser 4,725 4,620 4,500 4,060 445 120 
Owned — Possédé .....cececercncscncerncecanecereasereucoes 2,545 > 2,455 2,435 2,095 335 20 
Rented — Loud ..cccecccccccer ener cccrceesaerseesenceneeens 2,180 2,165 2,065 1,965 105 100 
Valley East, twp., Ont. ..............,eessecssseseeccseuree 3,725 3,615 3,580 3,425 160 35 
Owned — Possédé .... . eee oe 2,995 2,925 2,915 2,795 125 10 
Rented — Loud .,...,..,.... c cee r ccc ene cnt ensneeeeceusares 735 690 665 635 30 30 
West Hants, mun,, N.S. — N.-É, ......,............,......... 1,765 1,685 80 20 
Owned — Possédé . 1,575 1,505 75 10 
Rented — Loud 2... ccces eects cen accccseseeestnses 185 180 5 10 
West Vancouver, mun., BC. — C.-B. ,.....ssssossanssnessesss 11,735 6,650 5,095 20 
Owned — Possédé .. 8,115 3,700 4,415 - 
Rented — Loud ,.,,.,,,,,......esessoesases 3,625 2,945 680 20 
York, b., Ont. ..,,....,..e.. ess sannerssccccsseseresonssee 45,920 37,190 8,735 450 
Owned — Possédé , 23,715 16,475 7,240 110 
Rented — Loué .,.,,.,,,,.. 22,205 20,710 1,495 345 
York, East, b., Ont. ... 37,920 31,050 6,870 290 
Owned — Possédé . 18,820 13,400 5,420 70 
Rented — Loud ,,,..,,,.,,.....s.eesesenseneereneessonersee 19,100 17,650 1,450 220 
York, North, b,, Ont. . 146,175 145,865 145,205 99,785 45,425 655 
Owned — Possédé ..... 74,925 74,770 74,650 39,160 35,480 125 
Rented — Loud ,,...,..,..... ses sescososessnesousossees 71,245 71,095 70,555 60,620 9,940 535 


(1) Refers to the sharing of common facilities by two or more households. — Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus, 


Without 


inside 
flush 


toile 


Sans 


t 


toilettes 
intérieures 


avec 


chasse 
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TABLE 9, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Metropolitan Areas, 
Urbanized Core and Fringe, 1971 


TABLEAU 9. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, régions métropolitaines de recensement, 
noyau urbanisé et banlieue, 1971 . 


With inside flush toilet 


- flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Census metropolitan area — 

- Total Exclusive use Shared Sans 
Région métropolitaine de recensement U - tustt use (1) spottettes 
sage exclus _ ntérieures 

Total One Two or more avec 

- Usage chasse 

Une seule Deux ou plus partagé (1) d'eau 


Calgary(2), Alta. — Alb,. ........,...........,..... érsvesses 121,155 120,835 117,705 89,770 27,935 3,130 320 
Urbanized core — Noyau urbanisé ........ susssssssesesres 121,155 120,835 117,705 89,765 27,935 3,130 320 
Owned — Possédé .......... . 68,825 68,675 68,510 46,210 22,305 165 150 
Rented — Loué ......... 52,330 52,155 49,195 43,560 5,635 2,965 170 
Chicoutimi — Jonquière, Qué. 29,655 29,510 29,395 25,440 3,955 115 145 
Owned — Possédé .... . 15,980 15,920 15,900 12,430 3,475 20 55 
Rented — LOUÉ , ss cece ee eeue eens 13,675 13,590 13, 500 13,015 480 95 85 
Urbanized core — Noyau urbanisé ......... 24,870 24,755 24,655 21,215 3,440 105 115 
Owned — Possédé ,.,....... . 13,455 13,415 13,400 10,360 3,035 15 40 
Rented — Loué ........... soso 11,415 11,340 11,255 10,850 400 85 70 
Fringe = Banlieue ...... eee eee ene eeereraae dee eeeeeeee 4,785 4,755 4,740 4,230 510 10 30 
Owned — Possédé .... 2,525 2,510 2,505 2,065 435 5 15 
Rented — Loué .............. . 2,265 2,250 2,245 2,165 80 5 15 
Edmonton, Alta, — Alb. ............. ence eee rene nneeenaee 144,735 142,975 139, 080 106,540 32,545 3,895 1,760 
Owned — Possédé .... 80,050 78,935 78,755 52,225 26,525 |. 185 1,115 
Rented — Loué ........ 64, 680 64,040 60,330 54,315 6,015 3,710 640 
Urbanized core — Noyau urbanisé .. 134,970 134,425 130,550 100,045 30,505 3,875 550 
Owned — Possédé . . . 72,250 72,010 71,835 47,170 24,660 175 240 
Rented — Loué ..... 62,715 62,410 58,715 52,870 5,850 3,695 305 
Fringe — Banlieue 9,765 8,555 8,530 6, 500 2,035 20 1,210 
Owned — Possédé .. . 7,800 6,925 6,915 5,055 1,865 10 880 
Rented — Loué ............,........................... 1,960 1,630 1,615 1,445 170 15 335 
Halifax, N.S. — N.-É, .........., sosesrreorsiseosss unes 59,690 58,515 57,245 50,655 6,595 1,270 1,170 
Owned — Possédé . 29,720 28,950 28,855 23,875 4,980 95 770 
Rented — Loué .......................... . 29,970 29,565 28,390 26,780 1,615 1,175 405 
Urbanized core — Noyau urbanisé ..............,,,.,,.... 51,845 51,440 50,205 44,025 6,180 1,240 405 
Owned — Possédé oo... 23,580 23,355 23,270 18,650 4,625 85 225 
Rented — Loud .............,...4..44ssssa cesse 28,265 28,085 26,930 25,375 1,555 1,155 180 
Fringe — Banlieue 7,845 7,075 7,040 6,625 415 30 765 
Owned — Possédé 6,135 5,590 5,580 5,225 360 10 545 
Rented — Loué .... 1,705 1,480 1,465 1,400 60 25 220 
Hamilton, Ont. ......... 146, 280 145,495 144,040 117,950 26,085 1,460 785 
Owned — Possédé ... . : . 93,140 92,625 92,365 70,410 21,955 255 520 
Rented — Loud .....................,......,,.4.uss 53,135 52,875 51,670 47,540 4,135 1,205 265 
Urbanized core — Noyau urbanisé . 127,000 126,705 125,355 102,680 22,665 1,360 295 
Owned — Possédé 76,995 76,820 76,605 57,855 18,750 215 180 
Rented — Loué .. 50,005 49,895 48,745 44,825 3,915 1,145 115 
Fringe — Banlieue .........,.,,..,..............,,,..... 19,275 18,790 18,685 15,270 3,420 100 490 
Owned — Possédé ... . . . : 16,145 15,805 15,760 12,555 3,205 45 340 
Rented — Loud 2... . cece cece cece cece ence renee enee 3,135 2,985 2,925 2,710 215 60 150 
Kitchener, Ont. .....,,..,,,,..,...,. 66,550 66,275 65,705 49,970 15,740 565 280 
Owned — Possédé . . . - . 39,905 39,720 39,620 26,045 13,575 105 180 
Rented — Loué .. 26,645 26,550 26,085 23,920 2,165 460 100 
Urbanized core — Noyau urbanisé ...... sence ee cence tease 44,970 44,885 44,505 32,335 12,170 380 90 
Owned — Possédé 26,365 26,310 26,260 15,800 10,465 50 50 
Rented — Loué ..... . . 18,610 18,570 18,250 16,540 1,710 325 35 
Fringe — Banlieue 21,585 21,390 21,200 17,635 3,565 190 190 
Owned — Possédé .... . . 13,545 13,415 13,360 10,255 3,105 50 130 
Rented — Loué .......... 8,040 7,975 7,845 7,380 460 130 65 


See footnote(s) at end of Table 9. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 9. 
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TABLE 9. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Metropolitan Areas, 
Urbanized Core and Fringe, 1971 — Continued 


TABLEAU 9. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, régions métropolitaines de recensement, 
noyau urbanisé et banlieue, 1971 — suite 


Without 
With inside flush toilet inside 


flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Census metropolitan area - 
- Total Exclusive use Shared Sans 
Région métropolitaine de recensement - se(1) toilettes 

Usage exclusif “ intérieures 

Total One Two or more n avec 

8 o artage (1) Frans 

Une seule Deux ou plus] P ë d'eau 
London, Ont. ..sussssssssresesenssesnesesseneesereesseseeste 87,140 86,600 85,685 70,220 15,465 920 535 
Owned — Possédé . 51,980 51,615 51,505 39,010 12,490 110 365 
Rented — Loud ,,.,..sssusssssresesensesveeresesessesse 35,160 34,985 34,185 31,210 2,975 805 170 
Urbanized core — Noyau urbaniaé ...,...,. 69,130 69,000 68,195 55,500 12,695 800 130 
38,630 38,555 38,470 28,430 10,035 85 75 
Rented — Loud .,....eeseesoeeerensososoesessaneresses 30,500 30,445 29,730 27,065 2,665 715 60 
Fringe = Banlieue ...........sseooecsesnemsesssesensese 18,010 17,605 17,490 14,720 2,765 120 405 
Omed — Possédé . eee 13,355 13,060 13,030 10,575 2,460 25 290 
Rented — Loud ....cceccccencscnneerereseneeessercesers 4,655 4,540 4,455 4,145 310 90 110 
Montréal, Qué, ccrcccccccncccererccseersruseessensescerenees 805,775 802,195 793,795 691,325 102,470 8,400 3,580 
Owned — Possédé . 284,080 283,000 282,290 199,520 82,770 705 1,085 
Rented — Loué ......sssssecseesessessessssmenseseoens 521,690 519,195 511,505 491,800 19,700 7,695 2,495 
Urbanized core — Noyau urbanised .......,e.e..sessssesee 755,095 751,975 743,660 649,535 94,125 8,310 3,125 
Owned — Possédé see . 248,550 247,780 247,090 171,855 75,230 690 775 
Rented — Loud .ecccsscvcccecnecvenesassseenccnassssece 506,550 504,200 496,570 477,680 18,895 7,625 2,355 
Fringe — Banlieue ....,.,4.......escssosresseneemseneeuee 50,675 50,220 50,130 41,790 8,345 85 455 
Owned — Possédé . 35,535 35,220 35,205 27,665 7,540 20 310 
Rented — LOUG wcsecececsccscccrecccvceveucenesecsesens 15,140 14,995 14,925 14,125 805 70 145 
Ottawa = Hull, Ont., Qué. .........ssssessssomeseemseesensee 170,025 168,905 167,180 134,680 32,500 1,725 1,120 
Owned — Posaédé ..,.., 85,595 84,900 84,725 59,655 25,070 175 700 
Rented — Loud ....esseneesreneveserensenemsseneeeesee 84,430 84,005 82,450 75,020 7,430 1,550 425 
Urbanized core — Noyau urbanisé ..........ssessessseese 153,680 153,185 151,505 122,475 29,035 1,680 495 
Owned — Po8gédé .......se.ooonuoune 72,820 72,595 72,440 50,520 21,915 155 225 
Rented — Lou€ .....ssesesseservsenessosenenmessesseses 80,860 80,600 79,070 71,950 7,120 1,530 265 
Fringe — Banlieue .. Cece cece erm e sane rene ses eesenes 16,350 15,715 15,670 12,205 3,470 45 635 
Owned — Possédé . 12,780 12,305 12,290 9,135 3,155 20 470 
Rented — Loud ..,...ssrnseeenerensseuseessessreneese 3,570 3,405 3,385 3,070 310 25 160 
Ontario (part) ..... 132,195 131,520 130,055 101,980 28,070 1,470 675 
Owned — Possédé 64,000 63,585 63,465 42,275 21,195 115 415 
Rented — Lou€ ..cacccccerscecccessenscenecesescesesaes 68,190 67,935 66,585 59,705 6,880 1,355 260 
Urbanized core — Noyau urbanisé ...,,.,........ess.ess 121,220 120,955 119,510 94,315 25,200 1,445 265 
Owned — Possédé .......... 55,095 54,990 54,885 36,325 18,565 105 105 
Rented — Loud .eeccccccerercsrearccceseceseesseesances 66, 130 65,965 64,625 57,990 6,635 1,340 165 
Fringe — Banlieue ..cessaccecscrceevnnsveceore ss. 10,980 10,570 10,545 7,670 2,875 25 410 
Owned — Possédé so... 8,915 8,595 8,585 5,950 2,630 15 315 
Rented — Loud ......seonsosssoseneseueneseouenenseese 2,065 1,975 1,960 1,720 245 10 95 
Québec (part) .........sssesrsssssnsreeseseserresrensoeses 37,830 37,380 37,130 32,695 4,430 250 450 
Owned — Possédé .. see 21,590 21,315 21,255 17,385 3,875 55 280 
Rented — Loud .......senssssssesseeessesssonssresssece 16,235 16,065 15,870 15,310 550 200 170 
Urbanized core — Noyau urbanisé ,.,....,.......s.0 . 32,460 32,235 31,995 28,160 3,830 240 230 
Owned — Possédé ...........: . 17,725 17,600 17,550 14,195 3,350 50 130 
Rented — Loud ....s.sssssssosossenesenseseneensesenese 14,735 14,635 14,445 13,960 485 185 100 
Fringe — Banlieue ,,,,..esousesessseseuesseeneseesenene 5,370 5,145 5,130 4,535 595 15 225 
Owned — Possédé 3,865 3,710 3,710 3,185 525 5 155 
Rented — LOUÉ .....ssesessesenesnsmsnmensseeceeseonene 1,505 1,430 1,420 1,350 75 10 70 
Québec, Qué. ss sssessereeeseeserenenenene mes seseeeeseness 127,375 126,695 125,045 110,235 14,805 1,655 675 
Owned — Possédé sons. . 53,695 53,470 53,380 40,970 12,415 85 225 
Rented — Lou€ .........essessseroene eu... . 73,680 73,230 71,660 69,265 2,395 1,570 450 
Urbanized core — Noyau urbaniad ....cececsececcceseurone 111,315 110,775 109,145 96,135 13,010 1,630 540 
Owned — Pogsédé ,.,.......,+, 43,255 43,120 43,045 32,225 10,820 80 135 
Rented — Loud ...,....ssee.oesssssnrecessoneseenesenne 68,065 67,655 66,105 63,910 2,195 : 1,550 410 
Fringe — Banlieue ....ccccececncceesccnecenoestsesnacnes 16,055 15,925 15,895 14,095 1,800 30 135 
Owned — Possédé . 10,440 10,350 10,340 8,745 1,600 5 95 
Rented — Loud ...ccccscccaceecsececccccccscesseeretace 5,620 5,575 5,555 5,350 200 20 40 


See footnote(s) at end of Table 9. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 9. 
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TABLE 9. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Metropolitan Areas, 
Urbanized Core and Fringe, 1971 — Continued 


TABLEAU 9. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, régions métropolitaines de recensement, 
noyau urbanisé et banlieue, 1971 — suite 


Without 

With inside flush toilet inside 

7 flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 


Census metropolitan area - 


Total xclusive use hared Sans 
Région métropolitaine de recensement ~ aoe (1) toilettes 
Usage exclusif 
Total One DOF more - intérieures 
Total - - Usage chasse 
Une seule Deux ou plus partagé(1) d'eau 


Regina, Sask. .........,... ween eae 42,520 42,260 40,780 34,140 6,640 1,480 265 
Owned — Possédé..... 25,520 25,340 25,275 19,780 5,495 65 180 
Rented — Loud .,,,..,,..., 4... sessues ° 17,005 16,915 15,505 14,365 1,140 1,410 85 

Urbanized core — Noyau urbanisé ... 42,180 41,985 40,505 33,910 6,595 1,475 200 
Owned — Possédé .... . 25,255 25,120 25,055 19,595 5,460 65 135 
Rented — Loud .,,..,...,..,....,...,... . 16,930 16,865 15,450 14,315 1,140 1,415 65 

Fringe — Banlieue 340 270 275 230 45 - 65 
Owned — Possédé 265 220 215 180 40 - 45 
Rented — Loué ..............,,..... eee eee e none enenee 75 55 55 50 5 - 25 

St, Catharines — Niagara, Ont. 88,940 88,360 87,745 72,450 15,300 615 580 
Owned — Possédé ...... 63,895 63,465 63,330 49,745 13,580 140 430 
Rented — Loué ..,....,..,..,....,...,...cessscesssees 25,050 24,895 24,420 22,700 1,720 470 155 

Urbanized core — Noyau urbanisé ..... seosesessssesseessse 36,220 36,130 35,860 29,610 6,250 270 85 
Owned — Possédé ... 24,930 24,875 24,830 19,350) | 5,480 40 50 
Rented — Loué ,.,,.......... beeen eneeaee sorrssssssre 11,290 11,255 11,025 10,255 765 230 35 

Fringe — Banlieue .. 52,720 52,230 51,890 42,835 9,055 340 495 
Owned — Possédé .. 38,970 38,595 38,495 30,395 8,100 100 375 
Rented — Loué ....,,..,.,...,,..e.sssssssccencuss wees 13,755 13,635 13,400 12,445 955 240 120 

St. John's, Nfld. — T.-N, ......,....,,......... at eeeeceneee 29,740 26,950 26,365 23,650 2,715 585 2,790 
Owned — Possédé. . . 19,705 17,410 17,275 15,050 2,220 140 2,295 
Rented — Loué ............ 10,035 9,540 9,090 8,600 495 445 500 

Urbanized core — Noyau urbanisé ...,...,....,......... + 22,850 22,045 21,540 19,065 2,480 510 810 
Owned — Possédé wae . 13,865 13,280 13,180 11,170 2,005 100 585 
Rented — Loué .. 8,990 8,770 8,360 7,890 475 410 220 

Fringe — Banlieue 6,885 4,905 4,825 4,590 235 75 1,985 
Owned — Possédé . 5,840 4,135 4,095 3,880 215 40 1,705 
Rented — Loué .. 1,050 770 730 710 20 40 280 

Saint John, N.B. — N.-B, ... 28,690 27,695 27,215 24,805 2,405 480 1,000 
Owned — Possédé ... 14,505 13, 850 13,795 11, 820 1,980 55 650 
Rented — Loué .......... 14,185 13, 840 13,420 12,990 430 425 345 

Urbanized core — Noyau urbanisé 24,415 23,875 23,410 21,475 1,940 465 540 
Owned — Possédé ,.,..,.,....,.. oe 11,060 10,755 10,710 9,155 1,555 50 300 
Rented — Loué ..,..,..,...,..,,,.. . 13,355 13,120 12,700 12,320 385 415 235 

Fringe — Banlieue .,............. eee errr errr reese ees 4,275 3,820 3,805 3,330 470 15 460 
Owned ~ Possédé ........... Orc ce rn nes erccnreensseean oo 3,440 3,095 3,085 2,660 425 5 345 
Rented — Loué ..,.,,....,..... tenet eee eeneeeeeeeeerree 835 725 715 670 45 5 110 

Saskatoon(2), Sask. ............... tne anrerarccsveecseneees 38,590 38,490 37,180 29,740 7,445 1,305 105 

Urbanized core — Noyau urbanisé .. 38,590 38,490 37,185 29,735 7,445 1,305 100 
Owned — Possédé ... 22,870 22,805 22,730 16,525 6,205 75 65 
Rented — Loué ...., 15,720 15,680 14,450 13,215 1,235 1,230 40 

Sudbury, Ont. ,...,...,...,..,..... hence eee eeeereees tenes 39,395 38,670 37,855 32,525 5,330 815 720 
Owned — Possédé . 22, 860 22,475 22,305 18,170 4,135 170 385 
Rented — Loué.............. wees 16,535 16,190 15,550 14,360 1,190 640 340 

Urbanized core — Noyau urbanisé ...,..,,,.,..,.,........ 25,610 25,490 24,850 20,605 4,245 640 120 
Owned — Possédé ............ . 13,560 13,510 13,395 10,070 3,320 120 50 
Rented — Loué ................ 12,050 11,980 11,455 10,535 920 530 65 

Fringe — Banlieue ........ ssssssssossescoseresereuse oo... 13,780 13,175 13,005 11,920 1,080 170 605 
Owned — Possédé . . 9,295 8,965 8,910 8,100 810 55 330 
Rented — Loué .......... 4,485 4,210 4,095 3,825 270 120 275 

Thunder Bay, Ont. .......,..............,.. 32,190 31,390 30,825 26,015 4,815 565 800 
Owned ~ Possédé . . oe 23,580 22,965 22,890 18,645 4,245 70 615 
Rented — Loué .......,,........ .. 8,615 8,430 7,940 7,370 565 490 185 

Urbanized core — Noyau urbanisé ........... enosssssreuse 31,245 30,675 30,110 25,345 4,770 565 570 
Owned — Possédé esos 22,765 22,335 22,265 18,055 4,210 75 430 
Rented — Loué sue. 8,480 8,335 7,850 7,285 560 490 140 

Fringe — Banlieue ,,,,,,,...,...... cross sssssessssess 985 715 715 670 45 - 230 
Owned — Possédé . wee 810 625 625 590 40 - 185 
Rented — Loué ......... see messes 140 90 90 85 5 - 45 


See footnote(s) at end of Table 9. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 9. 


TABLE 9, Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Metropolitan Areas, 
Urbanized Core and Fringe, 1971 — Concluded 


TABLEAU 9. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, régions métropolitaines de recensement, 
noyau urbanisé et banlieue, 1971 — fin 


Without 


With inside flush toilet inside 
- flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Census metropolitan area ~ 
_ Total Exclusive use Shared Sans 
Région métropolitaine de recensement - use(1) toilettes 
Us. exclusif _ intérieures 
Total ne Two or more avec 
- - Usage chasse 
Une seule Deux ou plus partagé(1) d'eau 
Toronto, Ont, ..,.,...4,. ss sssssnseresenee fone eee e ees 773,990 770,655 758,625 569,970 188,655 12,030 3,335 
Owned — Possédé 424,780 423,015 420,710 267,005 153,710 2,305 1,770 
Rented — Loué . 349,210 347,640 337,915 302,965 34,950 9,725 1,570 
Urbanized core — Noyau urbanisé .......... ery 703,150 701,120 689,495 516,885 172,610 11,620 2,030 
Owned — Possédé .. 371,600 370,550 368,320 229,255 139,065 2,230 1,055 
Rented — LOUÉ ses eee cee e cee eee énrvereessrsee se. 331,550 330,570 321,175 287,630 33,540 9,395 975 
Fringe — Banlieue ..,..,,...,.,..., sessesersessssss se. 70,840 69,535 69,130 53,085 16,045 405 1,305 
Owned — Possédé .,.,.,.,......... bebe ene e ne ncaee os. 53,180 52,465 52,395 37,750 14,640 80 715 
Rented — Loué ,..,,........ rss suceressrsesessseses 17,660 17,070 16,740 15,330 1,405 330 590 
Vancouver, B.C, — C.-B, . 345,870 344,325 337,560 262,485 75,080 6,765 1,550 
Owned — Possédé , . . 203,520 202,580 202,200 138,730 63,470 375 940 
Rented — Loué ,..,,,,...,... . 142,345 141,740 135,355 123,750 11,610 6,385 605 
Urbanized core — Noyau urbanisé .... . 299,980 299,325 292,675 227,900 64,770 6,655 655 
Owned — Possédé . 167,855 167,495 167,135 113,165 53,965 365 360 
Rented — Loué .,. 132,125 131,825 125,540 114,740 10,800 6,285 300 
Fringe — Banlieue ..... 45,890 45,000 44,890 34,580 10,305 115 885 
Owned — Possédé . . 35,670 35,085 35,070 25,570 9,500 15 585 
Rented — Loué .....,,,,..,...4..,,ssssssseesecosessee 10,220 9,915 9,820 9,010 810 100 305 
Victoria, B,C, — C.-B, . 66,360 66,065 64,705 52,800 11,910 1,355 295 
Owned — Possédé .. 40,735 40,555 40,490 30,385 10,105 65 180 
Rented — Loué ....,,,....,,,...,..... 25,630 25,510 24,215 22,415 1,805 1,290 120 
Urbanized core — Noyau urbanisé .......,,..,........ sees 56,925 56,785 55,445 45,840 9,605 1,340 140 
Owned — Possédé ....,.,,..... . . 33,110 33,040 32,975 25,005 7,970 65 75 
Rented — Lou€ .......ess.ers... . 23,815 23,745 22,465 20,835 1,630 1,280 65 
Fringe — Banlieue ....... 9,435 9,280 9,265 6,960 2,300 15 155 
Owed — Possédé .... 7,625 7,515 7,515 5,380 2,135 5 105 
Rented — Loué .......... . . . 1,815 1,765 1,750 1,580 170 10 50 
Windsor, Ont. .,....,,........... sonores rase seems 74,175 73,770 73,120 61,975 11,145 645 400 
Owned — Possédé .. . 52,240 51,990 51,890 42,115 9,775 95 260 
Rented — Loué ....... 21,930 21,785 21, 230 19,860 1,375 555 145 
Urbanized core — Noyau urbanisé ....,,..,........ ensure 63,055 62,900 62,290 52,740 9,545 620 155 
Owned — Possédé . . . see 43,280 43,180 43,095 34,785 8,310 85 100 
Rented — Loué .... os : as 19,775 19,725 19,190 17,955 1,235 535 55 
Fringe — Banlieue ... os 11,115 10,870 10,835 9,235 1,605 30 245 
Owned — Possédé . : . 8,965" 8,805 8,795 7,330 1,465 10 160 
Rented — Loué 1... . ccc ec ccc cence ect eee cesse 2,150 2,065 2,040 1,905 135 20 90 
Winnipeg, Man. ......... 166,480 165,270 160,780 133,435 27,345 4,490 1,210 
Owned = Possédé . 98,375 97,645 97,370 74,890 22,480 270 730 
Rented — Loué .., 68,105 67,630 63,410 58,545 4,865 4,220 480 
Urbanized core — Noyau urbanisé ...... tee e ence enae se... 163,405 162,680 158,200 131,295 26,910 4,475 730 
Owned — Possédé ....,........,,.,,.,........ nay 95,940 95,510 95,240 73,175 22,065 270 430 
Rented — Loué Onan eee eee eeneenen enue 67,465 67,165 62,965 58,120 4,845 4,200 305 
Fringe — Banlieue ..... 2,600 2,580 2,145 475 
Owned — Possédé ., 2,130 2,130 1,715 305 
Rented — Loué ......... 465 445 425 175 


(1) Refers to the sharing of common facilities by two or more households. — Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus. 
(2) Same boundaries for city and census metropolitan area. — Mêmes limites pour la cité et la région métropolitaine de recensement. 
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TABLE 10. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Agglomerations 
of 25,000 Population and Over, Urbanized Core and Fringe, 1971 


TABLEAU 10. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, 
agglomérations de recensement de 25,000 habitants et plus, noyau urbanisé et banlieue, 1971 


Without 

With inside flush toilet inside 

- flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 

Census agglomeration - 
- Total Exclusive use Shared Sans 
Agglomération de recensement — et) toilettes 

Usage exclusif use intérieures 

Two or more Usage avec 

- - : - 1 chasse 

Une_seule Deux ou plus | Paras’ «) d'eau 
Baie-Comeau, Qué. ........ssssssessessseeseneeseessesenceee 5,940 15 
Owned — Possédé ....,......esessessesvoesesssseeseueres 3,360 5 
Rented — Loud ..,......sssssssossssreesesessenesseesess 2,585 10 
Urbanized core — Noyau urbanisé ........ eeee 5,790 15 
Owned — Possédé ..,.,........ . 3,270 5 
Rented — Lou€ we. caccercccse nc erea reece seen tease eeeenges 2,520 10 
Fringe ~ Banlieue .,,,.........s.sssesssseures . 155 155 155 125 25 - - 
Owned — Possédé . oe . 95 90 95 85 5 - - 
Rented — Lou€ ...cccc cece rece erent sence aera cseeteeeene 60 60 65 45 15 - - 
Barrie, Ont. ......s.sscessesssneesessnssensoosssesecesene 11,290 11,060 10,935 9,085 1,845 130 230 
Owned — Possédé ........ . 7,785 7,615 7,605 5,995 1,610 10 165 
Rented — Loué ..........se..sssssersosse . 3,505 3,445 3,330 3,090 240 110 65 
Urbanized core — Noyau urbanisé ...,...,.......s.sseseeee 8,615 8,580 8,450 6,810 1,645 125 35 
Owned — Possédé .. 5,520 5,500 5,485 4,065 1,420 15 20 
Rented — Loué ......... 3,095 3,080 2,970 2,745 220 110 10 
Fringe — Banlieue . 2,675 2,485 2,480 2,275 210 5 195 
Owned — Possédé . 2,265 2,125 2,125 1,930 190 - 140 
Rented — Loué ................seser-erssssessreneneeee 410 360 360 345 15 - 50 
Brantford, Ont. ....ssssessossueereceeceresnresenesenessss 23,910 23,775 23,465 20,500 2,970 305 135 
Owned — Possédé 16,550 16,450 16,385 13,900 2,490 60 100 
Rented — Loué .. 7,360 7,325 7,085 6,600 485 245 35 
Urbanized core — Noyau urbanisé ........,,.,.,..: 19,960 19,900 19,650 17,235 2,415 250 60 
Owned — Possédé . 13,470 13,420 13,380 11,395 1,985 40 50 
Rented — Loué ... 6,495 6,480 6,275 5,845 435 205 15 
Fringe — Banlieue ....... 3,945 3,870 3,820 3,260 555 60 75 
Owned — Possédé . 3,080 3,030 3,010 2,500 505 20 55 
Rented — Loué .... 865 845 810 755 50 35 20 
Charlottetown, P.E.I. — 2. P.-É. ...... ses 6,615 6,580 6,460 5,765 695 120 35 
Urbanized core — Noyau urbanisé ...,.,........sesseenseres 6,615 6,575 6,455 5,765 690 120 35 
Owned — Possédé ..,.........4.. eee 3,360 3,335 3,315 2,760 560 20 25 
Rented — Loué .. eee eacescceace 3,255 3,240 3,140 3,010 130 100 10 
Chilliwack, B.C. — C.-B, soso 9,475 9,400 9,345 8,070 1,275 60 75 
Owned — Possédé ,,,,.,,...sssesseseeseosenenessmensss 6,700 6,645 6,640 5,495 1,140 5 50 
Rented — Loué ..,........seseeseesseeeereneesmsesenessee 2,780 2,755 2,705 2,570 135 50 25 
Urbanized core — Noyau urbanisé ,....,.,..,,...4. . 4,675 4,670 4,625 3,955 665 50 10 
Owned — Possédé .,,,........,,.... . 3,150 3,145 3,140 2,555 585 - 5 
Rented — Loué .....ssssssesensseeses acer e ces es ennnene 1,525 1,525 1,480 1,395 80 45 - 
Fringe — Banlieue .. 4,800 4,730 4,725 4,120 605 5 65 
Owned — Possédé . 3,550 3,500 3,500 2,940 560 5 45 
Rented — Loué . 1,250 1,235 1,225 1,175 50 5 20 
Drummondville, Qué. .........,4.....eseoseseressesenessee 12,195 12,120 12,005 10,750 1,255 115 75 
Owned — Possédé ...,,.....ssessseseesssseeresrosssssnee 5,665 5,630 5,620 4,530 1,090 10 35 
Rented ~ Loué ......ss..sseeseesesesvenesensresssenese 6,535 6,490 6,385 6,220 165 105 40 
Urbanized core — Noyau urbanisé ..........seereeuvsesnsse 11,435 11,375 11,260 10,065 1,200 110 60 
Owned — Possédé ..,............ sees 5,070 5,055 5,045 4,005 1,040 10 20 
Rented — Loué .. ics cce cece teen e eee e era neeeeeneconene 6,365 6,320 6,220 6,060 160 105 40 
Fringe — Banlieue .....,............esssseseseseoneosesse 765 750 745 685 60 - 20 
Owned — Possédé . .. 590 580 580 525 50 - 10 
Rented — Loué ..,..........sss.ssessessseeseesvesssess 175 170 170 165 10 - - 


See footnote(s) at end of Table 10. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 10, 
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TABLE 10. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Agglomerations 
of 25,000 Population and Over, Urbanized Core and Fringe, 1971 — Continued 


TABLEAU 10. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, 


agglomérations de recensement de 25,000 habitants et plus, noyau urbanisé et banlieue, 1971 — suite 


Census agglomeration 


Agglomération de recensement 


Fredericton, N.B. — N.-B, ...,,,.4...e.sussesssvessveseses 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué ..,,,.., 444. sssessereesveeesnseesssesse 


Urbanized core — Noyau urbanisé .. 
Owned — Possédé .,,,,.,,,,.... 
Rented — Loud ,,,.,,4....4sossnesessseeseeessecssssses 


Fringe — Banlieue ....... 
Owned — Possédé ...... 
Rented — Loud ,,..,,,..,,.., essor 


Granby, Qué. ..... See ee 
Owned — Possédé . 
Rented — Loud ..iceecce secre cer eecen ec caeereneeseessseee 


Urbanized core — Noyau urbanisé ,,,...,,,,....,........., 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .,....,,.,.. 


Fringe — Banlieue ...... 
Owned — Possédé , 
Rented — Loué ...... 


Guelph, Ont. ....,,...,,.. 
Owned — Possédé ..,... 
Rented — Loud ,....,.4...eseesseceeseesenessessmensuuee 


Urbanized core — Noyau urbanisé ..... 
Owned — Possédé .,,.,,,,,,.,..... 
Rented — Loud ,..,,....,.,,,.,....eecscccsecssosesseeses 


Fringe — Banlieue ....,,,,,,,,,4, esse soesesosueses 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ...,,..,,,,...s sean sessessesesesesssees 


Joliette, Qué, ...,,,,,,,, r cee c ences te eeereecssesnecesceses 
Owned — Possédé 


Owned — Possédé ............ 
Rented — Loué ........... 


Fringe — Banlieue ,..,,,,.,,..,.,, 44e reer ec eet eeeenenes 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ,,,,,.,,,...sesesssses esse 


Owned — Possédé .. 
Rented — Loué ,,.,,,,.,........ 


Owned — Possédé ,....,,.,.,,, 
Rented — Loud ..,,.....e.eeesessssssesnenssessseessses 


Fringe — Banlieue ... 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loud ,,.,.,,...,,...4.eseessessssessesessceses 


Kelowna, B.C. = C.-B ses esccerrecccenrecccseecnseee 
Owned — Possédé 
Rented — Loué .. 


Owned — Possédé 
Rented — Loud wo cescsceessececccrecccueeenceseceereecees 


Total 


10,835 
6,120 
4,715 


10,455 
5,875 
4,575 


380 
245 
140 


10,640 
5,140 
5,495 


9,830 
4,500 
5,330 


810 
645 
165 


18,215 
11,590 
6,630 


17,565 
11,060 
6,505 


650 
530 
125 


7,360 
3,270 
4,090 


6,810 
2,900 
3,905 


550 
370 
180 


11,680 
7,505 
4,175 


10,545 
6,630 
3,910 


1,140 
870 
270 


11,445 
7,930 
3,515 


9,945 
6,725 
3,220 


1,500 
1,205 
300 


10,740 
6,070 
4,675 


10,380 
5,845 
4,540 


360 
225 
135 


10,560 
5,100 
5,460 


9,765 
4,465 
5,295 


795 
630 
165 


18,160 
11,560 
6,610 


17,535 
11,045 
6,490 


630 
510 
115 


7,325 
3,255 
4,070 


6,780 
2,890 
3,890 


550 
365 
185 


11,590 | 


7,465 
4,125 


10,515 
6,625 
3,890 


1,080 
840 
235 


11,325 
7,865 
3,460 


9,875 
6,685 
3,190 


1,455 
1,180 
275 


See footnote(s) at end of Table 10. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 10. 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


10,600 
6,050 
4,550 


10,245 
5,825 
4,415 


355 
225 
130 


10,470 
5,095 
5,375 


9,680 
4,465 
5,215 


795 
630 
160 


17,995 
11,530 
6,465 


17,370 
11,025 
6,350 


620 
510 
115 


7,255 
3,250 
4,000 


6,710 
2,890 
3,825 


545 
365 
180 


11,385 
7,450 
3,935 


10,310 
6,605 
3,700 


1,075 
845 
235 


11,225 
7,850 
3,375 


9,770 
. 6,670 
3,105 


1,450 
1,175 
275 


Exclusive use 


Usa 


Une seule 


9,145 
4,790 
4,360 


8,805 
4,580 
4,230 


345 
210 
135 


9,595 
4,320 
5,270 


8,885 
3,770 
5,110 


710 
555 
160 


14,495 
8,485 
6,005 


14,010 
8,115 
5,895 


485 
375 
110 


6,450 
2,580 
3,870 


5,940 
2,240 
3,690 


515 
340 
175 


9,390 
5,805 
3,585 


8,475 
5,115 
3,365 


915 
695 
220 


8,985 
5,905 
3,085 


7,970 
5,125 
2,850 


1,015 


Two or more 


Deux ou plus 


Shared 

use(i) 

Usage 
partagé(1) 


Without 


inside 
flush 
toilet 


Sans 


avec 
chasse 
d'eau 


toilettes 
intérieures 
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TABLE 10. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Agglomerations 
of 25,000 Population and Over, Urbanized Core and Fringe, 1971 — Continued 


TABLEAU 10. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, 
agglomérations de recensement de 25,000 habitants et plus, noyau urbanisé et banlieue, 1971 — suite 


With inside flush toilet 


Without 


inside 

- flush 

Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 

Census agglomeration _ 

- Exclusive use Shared Sans 
Agglomération de recensement - use(1) toilettes 
Usage exclusif _ intérieures 

One Two or more Usage avec 

Total - - 6(1) chasse 

Une seule Deux ou plus, PaTtas d'eau 


Urbanized core — Noyau urbanisé ......... 
Owned — Possédé .. 


Fringe — Banlieue ........... 
Owned — Possédé 
Rented — Loud ... cece cece eee c eee e een eee eann ee ereeeee 


Medicine Hat, Alta, — Alb. ....,.....,...,....sssscssucesuss 
Urbanized core — Noyau urbanisé ...... 
Owned — Possédé ...,..,....... 
Rented — Loud .,.,..,...,.........esssesesseseseeseecee 
Moncton, N.B. — N.-B. coc cc cee esse cosssesseesosesvesese 
Owned — Possédé ...............,......... fame eevee neces 


Rented — Loué ...,,...,.,.. tee e teeter ener toeeeescoeeneene 


Owned — Possédé ..... 
Rented — Loué ......,................ asssnsosssornneseus 


Rented — Loué ............... eee cence nee ce rene reeeeee 


Nanaimo, B.C. — C.-B. ccc c ccc cc cece cence creme nertenseeennne 


Owned — Possédé ........,......... 
Rented — Loué ....,.....ssessesesseseseseseeseesseseusee 


Rented — Loué ..,.........4.s..su. 


Fringe — Banlieue ..... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ...,,,,,.,. 


Oshawa, Ont. .,................... semester eee receecenntee 
Owned — Possédé .........,...,........ naan eae ereneeences 
Rented — Loué ..........,......4.: Pee e eee eens e en arneee 


Owned — Possédé .....,....... 
Rented — LOué co. cece e eee cece cece tees ensnseesvesseces 


Fringe — Banlieue ...... cece tence etc e reece teen eeevenee 
Owned — Possédé 
Rented — Loué . 


Peterborough, Ont. ........... pene ete cece ence neces enane sees 


Owned — Possédé .....,,............ 44e. esssousoosessse 
Rented — Loué ...,.........4...u... suoscsssesesnsseumess 


Urbanized core — Noyau urbanisé ..,,........s....vecsvesss 
Owned — Possédé .....,......,,... 
Rented — Loué ................ sonores 


Fringe — Banlieue .. 
Owned — Possédé 
Rented — Loué ................ ne ey 


See footnote(s) at end of Table 10. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 10. 
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TABLE 10. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Agglomerations 
of 25,000 Population and Over , Urbanized Core and Fringe, 1971 — Continued 


TABLEAU 10, Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, 
agglomérations de recensement de 25,000 habitants et plus, noyau urbanisé et banlieue, 1971 — suite 


Census agglomeration 


Agglomération de recensement 


Port Alberni, B.C. — C.-B. ce sce c eee c nce c nce c ere ecertneene 
Owned — Possédé , 
Rented — Loué ...,,,,..,.,.. 


Urbanized core — Noyau urbanisé ,..,......... sete e renee 
Owned — Possédé .,,.....,,..,... 
Rented — Loud .,...,,.,.,........sscescssscsressesesuss 


Fringe — Banlieue 
Owned — Possédé ... 
Rented — Loué .,,,,,,.,,,,,,.4.,.., eos 


Prince George, B,C, — C.-B, ......,. 
Owned — Possédé .... . 
Rented — Loué ...... mesures 


Owned — Possédé ........ 
Rented — Loud ,,,,,,,,44es.seecssseeeeeesrenesssesesess 


Fringe — Banlieue .... 
Owned — Possédé .... 
Rented — Loué ,,.,,,,.,.....essssssuesessresnasnessunese 


Rimouski, Qué, .,,,.,,,,,.4 44e ss essacesenessossuuses 


Urbanized core — Noyau urbanisé ...... 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ,,,,,..,,.....ssessrecessenereesesesssse 


Rouyn, Qué, ..,,.. sense ouossesessseess cesse esossss 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ...... 


Urbanized core — Noyau urbanisé 
Owned — Possédé , 


Rented — Loué ,........ eur . 
Fringe — Banlieue ...................... enseserssess cesse 
Owned — Possédé . teed ent n were esse see cece cesse 


Rented — Loué ... cee cece cece cere cece nee ee eee ee sereesre 


St-Hyacinthe, Qué. 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ..cc cece ees e cree cere ceeeeeeeenntnneccunese 


Urbanized core — Noyau urbanisé .. 
Owned — Possédé ....,,.,,,....,.. 
Rented — Loud ,.,.,.,4.,,..4sseessecesssesssessuuesuse 


Fringe — Banlieue .,...,..,,...,,.,4.4esessesesseusosssee 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué .... 


St-Jean, Qué, Lee ever soso vere sree e esac enneetracescene 
Owned — Possédé 
Rented ~ Loué .,.......,.............. 


Urbanized core — Noyau urbanisé ,..,,,..,,........osss 
Owned — Possédé ....,..,,,.,,, 
Rented — Loué ,...,..,,.,.,......sesseseessesssssssseene 


Fringe — Banlieue ,,.,,,,.,,,,..,,., ss sssassesesesse 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ...,,..,..,.......esesssssssssssevescsssee 


St-Jérôme, Qué. .......... us sosesssseosasssosessereree 
Owned — Possédé . 
Rented — Loué ... 


Urbanized core — Noyau urbanigé ,.....,.,,,,.,........es. 
Owned — Possédé 1... cece cee cnn ees eeescesneenensccees 
Rented ~ Loud ...,..,,,...4sesssesessesscesenessesseses 


Fringe — Banlieue .,,,,..,,,...,,,..,...eesceesssecousess 
Owned — Possédé . 


Rented — Loué 2... cece cee s cece ceteecessccereessesseenas 


Total 


7,310 
5,190 
2,115 


6,200 
4,290 
1,915 


1,105 
900 
205 


12,780 
7,890 
4,890 


11,035 
6,485 
4,550 


1,745 
1,410 
335 


6,995 


6,995 
3,640 
3,360 


7,410 
3,005 
4,400 


7,060 
2,765 
4,295 


345 
240 
105 


10,825 
4,310 
6,510 


10,515 
4,070 
6,445 


305 
240 
70 


12,235 
5,840 
6,390 


11,505 
5,305 
6,205 


725 
540 
185 


9,420 
4,165 
5,260 


8,935 
3,830 
5,110 


485 
340 
150 


With inside flush toilet 


Toilettes intérieures avec chasse d'eau 


Exclusive use 


Usage exclusif 


Shared 
use(1) 


Total 


One Two or more 
Total _ - Usage 

Une seule Deux ou plus | Partagé(1) 

7,260 7,165 5,880 1,280 95 
5,165 5,150 4,065 1,090 15 
2,095 2,015 1,820 195 80 
6,185] - 6,090 4,895 1,190 90 
4,280 4,270 3,270 1,005 |: 15 
1,905 1,820 1,635 190 80 
1,075 1,075 980 90 ~ 
880 880 800 85 - 
190 190 185 5 - 
12,205 12,115 9,625 2,485 90 
7,570 7,565 5,805 1,760 5 
4,640 4,550 3,820 730 90 
10,785 10,695 8,345 2,350 95 
6,370 6,365 4,730 1,630 5 
4,415 4,330 3,610 720 85 
1,415 1,420 1,285 135 - 
1,195 1,200 1,070 130 - 
220 220 215 10 _ 
6,965 6,705 5,770 940 260 
6,965 6,710 5,765 940 260 
3,620 3,615 2,805 810 5 
3,345 3,090 2,960 130 255 
7,360 7,165 6,450 715 195 
2,980 2,965 2,390 575 15 
4,375 4,200 4,060 140 175 
7,025 6,825 6,140 690 190 
2,750 2,735 2,180 555 15 
4,275 4,095 3,960 135 175 
335 335 305 30 5 
230 235 215 20 - 
105 105 100 5 - 
10,770 10,665 9,475 1,190 110 
4,305 4,295 3,235 1,060 10 
6,475 6,375 6,235 135 95 
10,465 10,360 9,225 1,130 105 
4,060 4,055 3,055 995 10 
6,400 6,300 6,170 135 100 
305 310 245 60 - 
235 240 175 60 - 
70 70 70 5 - 
12,180 12,120 10,825 1,290 65 
5,815 5,815 4,675 1,140 - 
6,370 6,305 6,155 150 60 
11,460 11,395 10,185 1,210 60 
5,280 5,280 4,205 1,070 5 
6, 180 6,120 5,980 160 60 
725 720 640 75 - 
535 535 465 70 - 
185 185 175 5 - 
9,380 9,220 8,460 765 160 
4,145 4,145 3,485 660 - 
5,230 5,075 4,975 110 155 
8,900 8,740 8,015 720 155 
3,810 3,810 3,190 615 - 
5,090 4,935 4,825 100 155 
485 485 445 40 _ 
335 335 295 40 - 
150 145 140 5 _ 


Sec footnote(s) at end of Table 10. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 10. 


Without 
inside 
flush 
toilet 
Sans 
toilettes 
intérieures 
avec 
chasse 
d'eau 
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TABLE 10. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Agglomerations 
of 25,000 Population and Over, Urbanized Core and Fringe, 1971 — Continued 


TABLEAU 10. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, 
agglomérations de recensement de 25,000 habitants et plus, noyau urbanisé et banlieue, 1971 — suite 


Without 
With inside flush toilet inside 
_ flush 
Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Census agglomeration - 
- Total Exclusive use Shared Sans 
Agglomération de recensement - use(1) toilettes 
Usage exclusif _ intérieures 
One Two or more avec 
Total - - Usage chasse 
Une_seule Deux ou_plus partagé(1) d'eau 
Sarnia, Ont. .......... Scene cern ences eretseceneerersereses 22,635 22,470 135 170 
Owned — Possédé ........ dene eeeee sence eee eeeseereeres 16,005 15,890 20 110 
Rented — Loué ......... 6,635 6,575 110 55 
Urbanized core — Noyau urbanisé ..........,............ 20,475 20,410 130 60 
Owned — Possédé ........ 14,240 14,200 20 35 
Rented — Loué ........... 6,240 6,215 105 25 
Fringe — Banlieue . PEETEET EEE EEE IEEE 2,160 2,055 2,050 1,835 215 5 105 
Owned — Possédé . oe 1,765 _ 1,690 1,685 1,495 195 5 75 
Rented — Loué ....... : vee . . 395 365 360 340 25 - 35 
Sault Ste, Marie, Ont. .........,........... anses. 21,100 20,770 20,465 17,125 3,340 305 330 
Owned — Possédé .........., bene eee eee e eee nnseraeeeenee 14,935 14,685 14,630 11,695 2,935 50 250 
Rented — Loué ........... eee beens eee er eer eeeeneee 6,165 6,090 5,835 5,430 405 255 80 
Urbanized core — Noyau urbanisé .. 20,950 20,755 20,445 17,105 3,340 305 195 
Owned — Possédé ..,...... ous . 14,820 14,670 14,615 11,680 2,935 55 150 
Rented — Loué ......... DEEE E TEE EEE EEE EEE . 6,130 6,080 5,830 5,430 405 255 50 
Fringe — Banlieue ....... 150 20 20 20 - ~ 135 
Owned — Possédé .... 115 15 10 10 - - 105 
Rented — Loué ........ eee so... 35 5 10 5 - - 30 
Shawinigan, Qué. ........ Seabee reece ent ereaee sus... beens 14,980 14,900 14,825 13,470 1,355 : 80 75 
Owned — Possédé .... . . . 6,690 6,670 6,665 5,480 1,185 5 25 
Rented — Loué ......... . eee oe vous 8,285 8,235 8,160 7,990 170 75 55 
Urbanized core — Noyau urbanisé 13,625 13,560 13,485 12,295 1,195 75 65 
Owned — Possédé vs. . 5,650 5,635 5,635 4,595 1,035 5 15 
Rented — Loué ...,..,... norsessecresseeseseeseneeeneese . 7,975 7,925 7,850 7,695 160 70 50 
Fringe — Banlieue .,.......,.....,.............cssssseee 1,355 1,340 1,335 1,175 160 5 15 
Owned — Possédé ss. 1,040 1,030 1,030 885 145 - 10 
Rented — Loué ...... see see ween en eens 315 315 305 295 15 5 5 
Sherbrooke, Qué, .......,.......,..ssssss.... PRET TETE 23,930 23,820 23,650 21,325 2,320 175 110 
Urbanized core — Noyau urbanisé . 23,935 23,820 23,650 21,325 2,320 175 110 
Owned — Possédé .... : 8,890 8,855 8,845 6,915 1,930 10 30 
Rented — Loué ................. 15,045 14,965 14,800 14,410 390 165 75 
Sorel, Qué. ........ dence ern ence cece enna ee tenses neeeeeee 8,850 8,805 8,755 7,720 1,035 50 45 
Owned — Possédé .. 4,780 4,755 4,755 3,840 910 5 25 
Rented — Loué .... 4,070 4,050 4,005 3,885 125 45 25 
Urbanized core — Noyau urbanisé ........ aeeeee 8,385 8,340 8,295 7,390 . 905 45 45 
Owned — Possédé . 4,455 4,435 4,430 3,625 805 5 20 
Rented — Loué .......... 3,930 3,910 3,860 3,765 95 45 20 
Fringe — Banlieue osseuses... doses éossess 465 460 460 335 130 - 5 
Owned — Possédé . « 325 320 320 215 105 - - 
Rented — Loué ..... wee . . 140 135 140 115 25 ~ - 
Sydney, NS. — a 21,350 20,595 20,230 18,920 1,310 365 750 
Owned — Possédé ,.,................. ansssssesseessesesse 16,630 16,025 15,965 14,920 1,045 55 610 
Rented — Loué ...... beeen reece eter enee ener eaten seanes 4,725 4,575 4,265 4,000 265 315 145 
Urbanized core — Noyau urbanisé . 9,035 8,965 8,735 7,955 780 230 70 
Owned — Possédé ............,... . . . 6,165 6,120 6,085 5,505 585 30 45 
Rented ~ Loud ....,....,,..... 2,875 2,850 2,650 2,450 195 200 25 
Fringe — Banlieue .....,........... dere TETE EEE SET ETES 12,320 11,630 11,495 10,965 530 140 685 
Owned — Possédé . LL 10,470 9,905 9,875 9,415 465 25 565 
Rented — Loué .......,.......... eens NET ESE EEE EEE TEE 1,845 1,725 1,615 1,550 70 115 115 


See footnote(s) at end of Table 10. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 10. 
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TABLE 10. Occupied Dwellings by Tenure, Showing Toilet Facilities, for Census Agglomerations 
of 25,000 Population and Over, Urbanized Core and Fringe, 1971 — Concluded 


TABLEAU 10. Logements occupés selon le mode d'occupation, par type de toilettes, 
agglomérations de recensement de 25,000 habitants et plus, noyau urbanisé et banlieue, 1971 — fin 


Without 
With inside flush toilet inside 
- flush 
. Toilettes intérieures avec chasse d'eau toilet 
Census agglomeration _ 
- Total Exclusive use Sans 
Agglomération de recensement _ Seti) toilettes 
Usage exclusif _ intérieures 
One Two or more Usage avec 
_ _ artagé(1) chasse 
Une seule Deux ou plus| P 8 d'eau 
Sydney Mines, N.S. — N.-É, .....,......,,..,....,........ see 1,080 
Owned — Possédé .. 910 
Rented — Loud ...,,...,......... eee ee eee es 170 
Urbanized core — Noyau urbanisé . 4,690 4,375 4,280 4,050 230 95 315 
Owned — Possédé .,.....,....... 3,800 3,540 3,525 3,335 190 15 260 
Rented — Loué ..., 890 830 755 715 40 80 55 
Fringe — Banlieue ............ we see 3,055 2,295 2,285 2,135 145 10 765 
Owned — Possédé ..., . 2,680 2,030 2,025 1,900 130 - 650 
Rented — Loué .,,...,...,... 375 260 255 240 . 15 5 115 
Thetford Mines, Qué. ...... Sener e seen e nee eeneeneetacees 6,720 6,685 6,650 5,795 845 35 35 
Urbanized core — Noyau urbanisé ....... anes 6,720 6,685 6,645 5,800 845 40 35 
Owned — Poasédé ....... . 4,175 4,155 4,145 3,385 760 10 20 
Rented — Loué ....... oe . 2,540 2,530 2,500 2,415 90 30 15 
Timmins, Ont. crscsccscrcccccccescreerseesreereaencentcene 11,425 11,330 11,130 9,905 1,230 200 95 
Owned — Possédé .. . . 6,650 6,590 6,565 5,570 990 25 60 
Rented — Loué ..... . messe 4,770 4,735 4,570 4,335 235 170 35 
Urbanized core — Noyau urbanisé ..........,,............. . 9,070 9,035 8,870 7,865 1,000 165 35 
Owned — Possédé ............ bocce econ e cee cerererntcarene 5,105 5,090 5,065 4,260 810 25 15 
Rented — Loué .,,,,.,,,,,, cet e nese teen nes eeneeesererenes 3,965 3,940 3,800 3,615 190 140 25 
Fringe — Banlieue 2... cece cece cern w cen as eens wensessnees 2,350 2,295 2,260 2,035 230 30 60 
Owned — Possédé . . 1,550 1,505 1,495 1,315 185 5 45 
Rented — Loué ... . 805 790 765 720 45 30 15 
Trenton, Ont, ..,,,......sessssssoreseseresesesssss . 7,710 7,435 7,350 6,505 845 80 275 
Qwned — Possédé .. . 4,540 4,340 4,320 3,640 680 20 205 
Rented — LOU oo... cee e eee n eect cece nce ceescercesreesere 3,165 3,090 3,030 2,865 165 60 75 
Urbanized core — Noyau urbanisé 22... cc cece cece cee scene 5,365 5,320 5,275 4,660 610 45 45 
Owned — Possédé ,,,,.,,.,.,,.. 2,820 2,790 2,780 2,320 470 - 30 
Rented — Loué .... 2,545 2,530 2,490 2,345 150 40 15 
Fringe — Banlieue .... csc eee cee eee e ence rece wobec eee eeenee 2,340 2,115 2,080 1,845 235 35 230 
Qwned — Pogsédé ...... 1,725 1,555 1,535 1,320 210 15 170 
Rented — Loué .... 620 560 540 520 25 15 60 
Trois-Rivières, Qué. ...,...........,............... soso 26,045 25,940 25,565 23,000 2,570 375 100 
Owned — Possédé ...... . 11,910 11,870 11,845 9,620 2,225 20 45 
Rented — Loué ........... 14,135 14,075 13,720 13,375 340 355 60 
Urbanized core — Noyau urbanisé .. 25,220 25,125 24,750 22,260 2,490 375 95 
Owned — Possédé .,........... see eeeeeene 11,325 11,290 11,265 9,110 2,155 20 35 
Rented — Loué .,,,,,,.,......... : 13,895 13,840 13,490 13,150 335 350 60 
Fringe — Banlieue ,,..,,,,,,.., . 820 815 815 740 70 - 10 
Owned — Possédé ....... . . 585 580 580 510 65 - 5 
Rented — Loué .,.,..,..,........ . 235 230 235 230 5 - - 
Valleyfield, Qué. ... 10,020 9,960 9,890 8,875 1,020 70 55 
Owned — Possédé ., 5,200 5,170 5,160 4,250 905 10 30 
Rented — Loud .esscceceecerscetecerr reese esree eterna neee 4,815 4,790 4,730 4,620 110 55 25 
Urbanized core — Noyau urbanisé ,,.,.,,,.,.,.,..,,.4..,.4 8,955 8,905 8,835 7,925 910 70 50 
Owned — Possédé . 4,380 
Rented — Loud .... cece cee ec eect rete rece v ences esse 4,570 
Fringe — Banlieue ....,,.,..,.......,.. ence ec ewe ere cence 1,065 
Owned — Possédé .. 815 
Rented — Loué .... 245 
Victoriaville, Qué. .,...,,.,..,......... sonsssssseessosesse 7,065 
Urbanized core — Noyau urbanisé ...... éssssssssssosssssses 7,070 
Owned — Possédé . . 3,785 
Rented — Loué . 3,285 


(1) Refers to the sharing of common facilities by two or more households. — Usage partagé des installations sanitaires par deux ménages ou plus. 
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DEFINITIONS 


Dwelling: Refers to a structurally separate set of living quarters with a 
private entrance from outside or from a common hallway or stairway inside 
the building, i.e., the entrance must not be through someone else’s living 
quarters. 


Owned: Refers to a dwelling which is owned by some member of the 
household. 


A dwelling is classified as owned even though it may be mortgaged. This 
also includes dwellings under separate ownership in any multiple dwelling 
Structure. 


Rented: Refers to a dwelling which is not owned by any member of the 
household. 


Water supply: Refers to water which is piped inside the dwelling and 
controlled by a tap. 


Flush toilet: Refers to a toilet connected to a drainage system and 
operated by means of water piped into it. ‘Exclusive use” refers to use by 
members of one household only. 


Bath facilities: Refers to installed bath or shower facilities connected to 
a drain using piped running water and controlled by a tap. “Exclusive use” 
tefers to use by members of one household only. 


DEFINITIONS 


Logement: Ensemble structuralement distinct de piéces d’habitation ayant une 
entrée privée donnant sur l'extérieur ou sur un corridor ou un escalier commun à 
l'intérieur, c.-à-d. que l'entrée doit donner accès au logement sans qu’on ait à passer par 
les pièces d’habitation de quelqu'un d’autre. 


Possédé: Logement qui appartient à un membre du ménage. 


Un logement est classé comme “possédé” même s’il est hypothéqué. Cela vaut 
également pour les logements appartenant à des propriétaires distincts dans les 
constructions à logements multiples. 


Loué: Logement qui n’appartient pas à un membre du ménage. 


Eau courante: Eau qui est amenée par un conduit à l’intérieur du logement et dont 
le débit est réglé par un robinet. 


Toilette avec chasse d'eau: Toilette raccordée à un système d'écoulement et qui est 
actionnée par de l’eau courante. Les installations sont à “usage exclusif” lorsqu'elles sont 
utilisées par les membres d’un ménage seulement. 


Installations sanitaires: Baignoire ou douche installée raccordée à un tuyau d’eau 
courante et munie d’un robinet et d’un tuyau d’écoulement. Les installations sont à 
“usage exclusif” lorsqu'elles sont utilisées par les membres d’un ménage seulement. 


Publications of the Census of Canada, 1971 Publications du recensement du Canada de 1971 


This report is one of the Volume Series of publications of the Le présent bulletin fait partie de la série des volumes des 
197} Censuses of Population, Housing and Agriculture. Altogether, recensements de la population, du logement et de l’agriculture de 1971. 
there are some 225 reports in this series prepared in such a.way . » Cette série compte au total environ 225 bulletins présentés de telle sorte 
that by removal of their covers the contents can be combined to + qu’en retirant leur couverture l’utilisateur peut les réunir et constituer 
form the materials comprising the 6 volumes and 25 separate ainsi les 6 volumes de la série, qui comprennent 25 parties distinctes. 
volume parts in the entire series. A hard-covered binder, suitably © ‘Un auto-relieur à couverture rigide portant le titre approprié est 
titled, is included in the composite ‘price to purchasers of the compris dans le prix d’achat de la série compléte des bulletins 
complete set of reports for any given volume part. constituant une partie de volume. 
Catalogue of reports ¥ Catalogue 

A catalogue is available which describes the individual On peut se procurer un catalogue qui décrit chaque bulletin de la 
reports in the Volume Series of 1971 Census publications as well as série des volumes du recensement de 1971, ainsi que les bulletins des 
reports in other series (i.e., Advance Series, Census Tract Series, autres séries (série préliminaire, série des secteurs de recensement et 
and Special Series). The catalogue also includes a price list and an série spéciale). Le catalogue contient également une liste de prix et une 
order form. A copy of this catalogue may be obtained from formule de commande. On peut obtenir un exemplaire de ce catalogue 
Publications Distribution, Statistics Canada, Ottawa K1A OT6. For en s’adressant à la Distribution des publications, Statistique Canada, 
further information on census publications, address your inquiry to Ottawa K1A OT6. Pour tout renseignement complémentaire sur les” 
Information Division, Statistics Canada. publications du recensement, s'adresser à la Division de l'information de 


Statistique Canada. 


How to order reports Commandes de bulletins 

Orders for reports may be sent to Publications Distribution, Les commandes de bulletins peuvent être envoyées à la Distribu- 
Statistics Canada, Ottawa K1A OT6, or to Publishing Division, tion des publications, Statistique Canada, Ottawa KIA OT6, ou à la 
Information Canada, Ottawa KIA OS9. Enclose payment with your Division de l'édition, Information Canada, Ottawa K1A OS9. Toute 
order in the form of ä cheque or money order made payable to the commande doit être accompagnée d’un chèque ou d’un mandat établi à 
Receiver General of Canada. If more convenient, census publica- Pordre du Receveur général du Canada. On peut aussi commander les 
tions may be ordered from Information Canada bookstores in publications du recensement aux librairies d’Information Canada 
Halifax, Montreal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, or Vancouver. For de Halifax, de Montréal, d'Ottawa, de Toronto, de Winnipeg et de 
other details concerning deposit accounts, bulk orders, etc., Vancouver. Pour plus de détails sur les comptes de dépôt, les 
contact Publications Distribution, Statistics Canada. commandes en gros, etc., s'adresser à la Distribution des publications, 


‘ Statistique Canada. 


Other forms of publication Autres formes de publication 
__In_addition to the tabulated results of the 1971 Census En plus des diverses publications contenant les résultats du 
: published in reports and bulletins, a large number of tables will be recensement de 1971, de nombreux tableaux seront mis a la disposition 
issued to users as copies of computer print-outs. These will also be des utilisateurs sous forme d’états mécanographiés. Ces tableaux seront 
available in microform. A variety of statistical tables may be également disponibles en microcopie. Les utilisateurs désireux de faire 
purchased on computer “summary” tapes for further computer des analyses par des moyens mécanographiques pourront également se 
analysis by users. Details of the content, prices, and availability of procurer un large éventail de tableaux statistiques sur bandes “‘sommai- 
census tabulations in these output media may be obtained from the res”, Pour tout renseignement sur le contenu, le prix et la disponibilité 
User Inquiry Service, Census Division, Statistics Canada, Ottawa des résultats du recensement sur ces supports, s’adresser au Service- 
KIA OT7. utilisateurs, Division du recensement, Statistique Canada, Ottawa KIA 
OT7. 
Special tabulations * Totalisations spéciales 
To the extent that confidentiality constraints permit, Statis- Dans la mesure où le respect du secret des données le permettra, 
tics Canada will produce for users at cost, special tabulations not Statistique Canada établira, à l'intention des utilisateurs qui en 
already included: in the planned tabulation programme. A standard acquitteront les frais, des totalisations spéciales qui ne font pas encore 
Users. Réquest Form on which to outline precise tabulation partie du programme d'exploitation prévu. On peut obtenir auprès du 
requirements and to request time and cost estimates may be Service-utilisateurs de la Division du recensement de Statistique Canada 
obtained from the User Inquiry Service of the Census Division of une formule normalisée sur laquelle l'utilisateur précisera ses besoins et 
Statistics Canada. demandera une estimation du délai et du prix. 
Maps and geographic files Cartes et fichiers géographiques 
Large-scale maps may be purchased to show the boundaries Les utilisateurs pourront se procurer des cartes à grande échelle 
of enumeration areas (i.e., the territory covered by each Census indiquant les limites des secteurs de dénombrement (c.-a-d. des 
Representative in taking the census), as well as small-scale maps of territoires recensés par chaque représentant du recensement) ainsi que 
census divisions and other statistical areas. Supporting documenta- des cartes 4 petite échelle des divisions de recensement et des autres 
tion relating to the census geographic files (i.e., place names, codes, secteurs statistiques. Les documents constituant les fichiers géographi- 
etc.) are available in tabular form identifying the component ques (noms, codes, etc. géographiques) sont disponibles sous forme de 
enumeration areas of administrative and statistical units (e.g., tableaux présentant les différents secteurs de dénombrement qui 
towns, villages, municipalities, tracts). Further details, including constituent les unités administratives et statistiques (par ex., villes, 
costs to users, may be obtained from the User Inquiry Service of villages, municipalités et secteurs de recensement). Pour plus de détails 
the Census Division of Statistics Canada. et pour une indication des frais, s'adresser au Service-utilisateurs de la 


Division du recensement de Statistique Canada. 
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